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微波 毫米 波 技术 在 安防 领域 的 应 用 已 经 产生 了 一 个 新 的 学 科 方 向 一 一 微波 毫 
米 波 安防 遥感 技术 ， 这 是 过 去 十 余年 里 微波 技术 领域 和 微波 遥感 技术 领域 里 的 一 
件 大 事 。 众 所 周知 ， 微 波 毫米 波 遥 感 技术 在 地 球 环境 、 气 象 气候 、 军 事 侦 察 等 领 
域 有 着 广泛 的 应 用 ， 是 一 项 重要 的 应 用 技术 ， 而 它 在 安防 领域 的 应 用 则 是 一 个 新 
发 展 。 从 过 去 10 年 的 发 展 来 看 ， 微 波 毫 米 波 珊 感 技术 在 安防 领域 的 应 用 潜力 巨大 ， 
安防 将 是 一 个 可 以 与 前 述 应 用 领域 并 驾 齐 驱 的 新 领域 。 

暴力 恐怖 分 子 对 公共 安全 危害 极 大 ， 其 所 采取 的 方式 却 越 来 越 隐 蔽 、 越 来 越 
复杂 ， 因 此 必须 采用 多 种 技术 手段 来 联合 解决 问题 。 微 波 毫 米 波 遥 感 设备 具有 全 
天 候 的 工作 能 力 ， 能 穿 透 烟 雾 和 沙 尘 、 鉴 别人 与 物 、 快 速 测量 与 精细 成 像 、 透 过 
衣物 和 墙壁 检测 隐匿 武器 〈《 如 枪支 、 刀 具 )、 汽 油 和 炸药 并 形成 高 分 辩 率 图 像 。 微 
波 毫 米 波 遇 感 技术 所 具有 的 独特 的 优势 使 其 必然 成 为 一 种 重要 的 反 鸡 技术 措施 和 
手段 。 微 波 毫 米 波 安防 遥感 技术 在 最 近 10 年 里 得 到 的 空前 发 展 及 其 积累 的 大 量 成 
果 便 是 明证 。 这 些 成 果 包 括 检测 隐匿 武器 的 成 像 技术 、 侵 入 者 探测 系统 以 及 鉴别 
人 体 活 动 的 微 多 兽 勒 分 析 技 术 和 角速度 测量 技术 等 。 本 书 的 著者 ，Jeffrey A. Nanz- 
er 博士， 是 美国 约 输 * 霍 普 金 斯 大 学 应 用 物理 实验 室 的 资深 研究 人 员 ， 在 过 去 的 
10 年 里 主持 了 多 种 安防 遥感 设备 的 研制 ， 具 有 丰富 的 实践 经 验 ， 是 微波 毫米 波 安 
防 遥 感 技术 领域 的 开拓 者 和 发 展 见证 者 。Nanzer 博士 的 这 本 书 内 容 丰 富 ， 图 文 并 
茂 ， 基 础 理论 系统 全 面 ， 技 术 手 段 新 颖 先进 ， 极 具 参 考 价 值 。 

北京 航空 航天 大 学 微波 工程 实验 室 10 年 来 密切 关注 微波 毫米 波 安防 遥感 技术 
的 发 展 ， 积 极 推动 毫米 波 实时 成 像 技术 在 人 体 安检 中 的 应 用 ,研制 了 国内 第 一 全 
毫米 波 摄像 机 ， 成 像 速度 达到 每 秒 24 帧 ， 为 火车 站 、 地 铁 站 等 大 流量 人 群 的 快速 
安检 提供 了 技术 手段 。 与 此 同时 ， 北 京 航 空 航天 大 学 微波 工程 实验 室 注 重 人 才 培 
养 和 教学 ， 为 本 科 生 和 研究 生 分 别 开 设 了 “微波 遥感 导论 ”和 “微波 遥感 原理 ” 
课程 。Nanzer 博士 的 这 本 书 便 是 研究 生 课程 的 重要 参考 书 。 我 们 很 高 兴 将 本 书 翻 
译 出 版 ， 与 国内 同行 共同 分 享 微波 毫米 波 安防 遥感 技术 发 展 的 成 果 ， 丈 补 国 内 出 
版 物 在 这 方面 的 缺憾 。 

感谢 机 械 工业 出 版 社 的 同志 ， 没 有 他 们 的 帮助 、 鼓 励 和 指导 这 本 译 著 就 不 可 
能 出 版 ， 他 们 的 工作 热情 和 专业 精神 值得 我 们 学 习 。 北 京 航 空 航 天 大 学 微波 工程 
实验 室 的 苗 俊 刚 、 胡 岸 勇 、 和 孙 国 琳 、 叶 修 竹 、 李 志平 、 刘 大 伟 6 位 教师 参加 了 本 书 
的 翻译 和 校对 工作 ， 我 的 博士 研究 生 赵 海 博 、 于 同 飞 、 姚 现 勋 和 梁 冰 苑 也 参加 了 
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部 分 章节 的 翻译 和 校对 ， 在 此 对 他 们 的 工作 表示 感谢 。 本 书 的 部 分 内 容 曾 经 作为 
北京 航空 航天 大 学 研究 生 课程 “微波 遥感 原理 ”的 讲义 内 容 使 用 过 。 在 使 用 过 程 
中 ， 许 多 学 生 提 出 了 修改 建议 , 在 此 对 他 们 表示 感谢 。 在 本 书 翻译 过 程 中 ， 译 者 
尽 了 最 大 努力 避免 翻译 和 文字 上 的 错误 与 丽 漏 。 如 读者 在 阅读 过 程 中 发 现任 何 错 
i, 4B A £ jmiaobremen@ buaa. edu. cn， 我 们 会 在 重印 时 予以 纠正 。 
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原 书 前 言 


在 众多 对 公共 安全 的 威胁 因素 变 得 越 来 越 错 综 复 杂 的 今天 ， 微 波 毫米 波 适 感 
技术 定 会 成 为 一 个 重要 措施 和 手段 。 如 在 探测 特定 环境 的 侵入 者 时 ， 需 要 探测 设 
备 有 全 天 候 的 能 力 ， 要 有 穿 透 烟雾 及 其 他 遮蔽 物 的 能 力 ， 要 具有 鉴别 人 与 物 的 能 
力 等 。 当 检测 携带 有 隐匿 武器 (如 枪支 、 刀 具 和 爆炸 物 ) HRARMSTH, Z 
需要 设备 有 穿 透 衣物 和 墙壁 ， 形 成 帝 米 级 分 办 率 图 像 的 能 力 。 在 上 述 领 域 里 ， 过 
去 的 10 年 见证 了 微波 毫米 波 物 感 技术 空前 的 发 展 ， 积 累 了 大 量 的 成 果 。 这 些 成 果 
涵盖 了 检测 隐匿 武器 的 辐射 计 成 像 系 统 和 雷达 成 像 系统 、 探 测 侵入 者 的 微波 辐射 
计 和 多 普 勒 雷达 系统 以 及 用 于 鉴别 人 体 活动 的 微 多 普 勒 分 析 技 术 等 。 这 个 领域 仍 
在 继续 向 前 发 展 ， 并 且 将 会 产生 许多 新 技术 以 应 对 持续 变化 的 安全 防范 领域 对 适 
感 技术 的 需求 。 本 书 致力 于 讨论 安防 巡 感 技术 的 基本 原理 及 各 类 先进 技术 。 

撰写 本 书 的 念头 起 源 于 我 在 德 克 萨 斯 大 学 应 用 研究 实验 室 (Applied Research 
Laboratories, ARL) 工作 时 候 。 那 时 我 的 工作 是 研制 各 类 被 动 式 和 主动 式 毫米 波 鹃 
感 器 ， 用 来 检测 移动 着 或 静止 的 人 群 ， 以 实现 对 侵入 者 的 自动 检测 。 我 当时 很 快 
意识 到 ， 把 微波 辐射 计 应 用 于 安防 适 感 实际 上 是 一 个 很 新 的 题 上 月 ， 因 为 当 我 研制 
此 类 毫米 波 辐射 计时 ， 我 几乎 找 不 到 足够 的 参考 资料 用 于 指导 我 的 工作 。 我 不 得 
不 在 射电 天 文学 和 卫星 路 感 技术 领域 里 搜寻 有 关 微 波 辐 射 计 的 文献 (有 些 文献 已 
经 脱销 很 久 了 ) 。 市 面 上 找 不 到 一 本 专门 针对 这 样 一 个 特定 应 用 领域 的 微波 适 感 基 
未 原理 与 技术 的 教材 ， 这 种 情况 使 我 很 苦恼 。 那 时 ， 我 的 同事 也 正在 全 力 以 赴 研 
制 用 于 检测 人 体 移动 的 微 多 普 勒 雷达 ， 试 图 对 人 体 活 动 进行 甄别 。 随 着 我 和 ARL 
的 同事 们 在 毫米 波 辐 射 成 像 技术 方面 工作 的 积累 ， 以 及 文献 中 逐渐 出 现 的 大 量 关 
于 安检 成 像 方面 的 报道 ， 我 开始 意识 到 安防 已 经 成 为 微波 收 感 技术 应 用 的 一 个 新 
领域 ， 编 写 一 本 阐述 微波 毫米 波 安防 路 感 器 基本 原理 与 设计 的 教材 将 是 大 有 神 
益 的 。 

本 书 将 讲述 微波 毫米 波 遥感 技术 应 用 于 安防 领域 的 基本 原理 。 微 波 踪 感 技术 
的 基本 物理 原理 包含 两 个 基本 内 容 ， 即 电磁 波 传播 和 腕 感 器 设计 。 天 线 是 这 两 个 
基本 内 容 之 间 的 过 渡 。 腕 感 信息 处 理 可 以 认为 是 适 感 器 设计 之 后 的 第 三 个 基本 内 
容 。 由 于 乏 感 信息 处 理 对 安防 应 用 来 说 常常 是 非常 专门 化 的 ， 因 此 本 书 不 安排 讨 
论 安防 各 感 信息 处 理 的 内 容 。 本 书 的 第 1 章 是 关于 安防 巡 感 技术 的 一 个 绪论 ， 这 里 
会 给 出 许多 已 经 公开 发 表 的 选 感 器 的 实例 。 第 2 章 讨论 电磁 波 传播 的 一 般 理论 ， 而 
第 3 章 则 集中 在 电磁 波 在 分 层 介 质 ， 特 别 是 安防 过 感应 用 中 遇 到 的 介质 中 的 传播 理 
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论 ， 包 括 空气 、 烟 、 尘 、 雾 、 雨 、 墙 壁 、 衣 物 以 及 人 体 组 织 等 。 第 4 章 和 第 5 X2 
别 讨论 天 线 和 接收 机 。 微 波 辐射 计 的 基本 原理 在 第 6 章 讨论 ， 这 一 章 也 包括 黑体 和 
灰 体 辐 射 以 及 各 类 微波 辐射 计 的 基本 结构 ， 如 全 功率 型 和 相关 型 辐射 计 等 内 容 。 
第 7 章 讨论 雷达 的 基本 原理 和 系统 结构 ， 其 中 很 大 一 部 分 篇 幅 用 于 讨论 一 个 新 领 
域 一 一 人 体 微 多 普 勒 技术 。 第 8 章 讨 论 成 像 系统 ， 其 大 部 分 篇 幅 放 在 了 微波 辐射 计 
干涉 成 像 技术 ， 这 是 一 个 新 新 的 、 非 常 有 前 途 的 安防 适 感 应 用 新 技术 。 在 本 书 的 
最 后 一 章 ， 即 第 9 章 ， 讨 论 一 个 新 技术 ， 即 利用 相关 式 王 涉 仪 测 量 运动 物体 的 角 
速度 。 j 
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的 高 年 级 大 学 生 和 和 研究生。 本 书 的 许多 章节 实际 上 也 与 通用 微波 路 感 技 术 密 切 相 
关 ， 因 此 从 事 其 他 微波 适 感 领域 的 研究 人 员 也 会 发 现 此 书 是 一 本 有 用 的 套 考 书 。 
阅读 本 书 的 读者 应 具备 微 积 分 和 傅 里 时 分 析 的 基本 知识 。 尽 管 本 书 的 内 容 都 是 从 
基本 原理 讨论 起 ， 但 读者 若 事先 学 习 一 些 电磁 波 理论 的 知识 会 是 非常 有 益 的 。 

在 此 ， 我 要 向 那些 在 本 书 的 形成 过 程 中 给 予 我 支持 与 帮助 的 人 们 表示 最 衷心 
的 感谢 。 我 要 特别 感谢 我 的 手稿 的 审阅 者 ， 他 们 是 密 软 根 州 立 大 学 的 Andrew 
Temme， 约 翰 ， 霍 普 金 斯 大 学 应 用 物理 实验 室 的 Salvador Talisa 和 Keir Lauritzen, 
我 也 要 感谢 Artech House 出 版 社 的 工作 人 员 ， 感 谢 他 们 的 专业 精神 、 支 持 与 详尽 细 
致 的 审阅 。 感 谢 Carl Nielson， 他 帮助 我 整理 了 第 3 章 中 的 部 分 图 表 。 感 谢 我 在 约 
翰 .和 乾 普 金 斯 大 学 应 用 物理 实验 室 的 同事 们 ， 是 他 们 给 予 我 一 直 以 来 的 鼓励 和 帮 
助 。 我 还 要 向 那些 给 予 我 教育 并 帮助 我 开启 事业 的 人 们 表达 我 的 谢意 ， 他 们 是 密 
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1.1 安防 遥感 


1.1.1 对 安防 遥感 的 需求 


在 过 去 的 10 年 里 ， 钨 怖 主义 的 威胁 使 得 人 们 对 公共 安全 的 关注 度 持续 增长 ， 从 而 
提升 了 人 们 对 人 体检 测 、 人 体 行为 甄别 以 及 隐匿 物品 〈 由 人 体 携 带 或 掩藏 在 墙 里 ) 探 
测 的 兴趣 。 然 而 ， 威 胁 是 不 断 变 化 的 。 当 一 些 领域 的 安全 防范 措施 加 强 以 后 ， 威 胁 可 
能 又 会 瞄准 其 他 一 些 薄 弱 领 域 。 因 此 ， 安 防 遥 感 技术 需要 不 断 提升 以 应 对 这 些 变化 。 
安防 遥感 技术 不 仅 应 用 于 反 铠 ， 它 还 可 以 应 用 于 边界 安防 ， 以 检查 非法 移民 或 查验 毒 
品 ; 它 也 可 以 用 来 探测 人 的 存在 并 通过 识别 人 体 行为 判断 人 体 行为 的 意图 ， 从 而 保护 
军人 ; 或 者 它 还 可 以 用 来 穿 墙 探 测 人 的 存在 并 进行 识别 以 帮助 执法 ; 它 还 可 以 应 用 于 
搜救 行动 ， 用 来 探测 隐藏 在 建筑 物 中 的 人 或 埋藏 在 建筑 材料 中 的 人 。 能 够 对 付 上 述 情 
况 的 遥感 器 必须 要 有 全 天 候 工 作 的 能 力 ， 要 有 穿 透 遮蔽 物 和 衣服 的 能 力 ， 还 要 有 取得 
足够 分 辨 力 的 能 力 ， 以 便 检 测 足 够 小 的 隐匿 物 。 

反 铠 的 需求 推动 了 安防 探测 技术 的 提高 ,而且 也 推动 了 这 些 技术 的 持续 进步 和 发 
展 。 这 些 技术 包括 XX 射 线 成 像 仪 、 生 化 试剂 传感器 、 红 外 照相 机 、 光 谱 分 析 仪 、 声 学 
分 析 仪 和 了 苗 兹 成 像 仪 等 。 一 类 探测 仪 或 一 种 探测 技术 通常 有 自己 适合 的 、 某 些 特定 
的 用 途 或 情景 ,但 不 能 应 用 于 所 有 的 用 途 或 情景 。 例 如 ， 红 外 照相 机 特别 适合 于 在 冷 
背景 下 ， 如 在 室内 或 晚上 ,检测 人 的 存在 与 否 ; 但 是 ,在 某 些 情 况 下 ， 如 在 白天 ， 当 
背景 较 温暖 且 太 阳 漫 反射 光 较 强 时 ， 红 外 照相 机 很 难 用 来 探测 人 的 存在 。 除 此 之 外 ， 
红外 探测 器 性 能 还 受到 烧 蔽 物 如 雾 、 烟 或 沙 竺 的 影响 。 用 光谱 分 析 仪 探测 微量 化 学 品 
具有 远 距离 非 接触 测量 的 优点 ,但 是 效果 常常 不 如 直接 分 析 空 气 样本 中 的 微量 化 学 品 
”传感器 好 。T 替 效 成 像 仪 虽然 有 较 好 的 分 辩 率 ， 但 空气 、 吐 项 物 、 衣 物 以 及 墙壁 等 对 T 
赫兹 波 衰减 大 ， 从 而 使 了 赫兹 成 像 仪 仅 适 合 于 得 距离 探测 。 有 些 探测 器 由 于 其 自身 固 
有 的 特性 是 不 希望 被 使 用 的 ， 如 X 射线 成 像 仪 ， 虽 然 已 成 功用 于 走私 品 检测 ， 但 会 引 
起 人 们 对 辐射 剂量 的 担 优 。 因 此 ， 人 们 倾向 于 使 用 非 电离 性 辐射 ， 如 微波 或 毫米 波 来 
检测 人 体 或 人 体 携带 的 物品 。 

仅仅 一 种 安防 探测 技术 不 能 解决 所 有 的 问题 ， 因 而 微波 毫米 波 遥感 构成 了 其 他 探 
测 器 或 方法 的 独特 而 有 效 的 补充 。 微 波 毫 米 波 遥感 器 在 对 付 一 些 特定 的 威胁 方面 具有 
特别 的 潜力 ， 如 藏 在 衣服 里 、 南 后 或 墙 里 的 隐匿 物品 ， 像 炸药 、 枪 支 、 刀 具 、 毒 品 等 ， 
还 有 非法 越境 、 非 法 侵入 安保 区 以 及 人 的 威胁 行为 等 。 遥 感 技术 本 身 是 一 个 相对 成 熟 


2 微波 毫米 波 安防 过 感 技术 


和 有 效 的 领域 , 当 它 应 用 于 安防 领域 时 还 是 需要 有 一 定 技巧 和 变通 的 。 例 如 ， 利 用 毫 
米 波 雷 达 的 高 分 辩 率 成 像 能 力 ， 来 实现 对 隐匿 物品 和 人 的 探测 ， 其 至 穿 墙 探 测 。 微 波 
辐射 测量 技术 经 常 被 应 用 于 射电 天 文学 和 卫星 遥感 ， 它 现在 已 经 迅速 发 展 成 为 一 种 通 
过 成 像 探 测 隐 匿 物品 的 有 效 手段 。 在 所 有 这 些 应 用 中 ， 探 测 和 识别 都 是 在 一 定 的 距离 
上 实现 的 ， 因 此 确保 了 探测 器 使 用 者 的 人 身 安全 。 


1.1.2 微波 毫米 波 遥 感 器 的 优势 


微波 毫米 波 遥 感 器 具有 一 系列 独特 的 特性 ， 使 得 它 对 其 他 安防 探测 手段 形成 了 有 
效 的 补充 。 因 此 ， 在 过 去 的 10 年 里 ， 微 波 毫米 波 技术 在 安防 领域 的 应 用 研究 取得 了 巨 
大 的 进展 。 微 波 毫米 波 器 件 成 本 的 降低 、 数 字 处 理 器 带宽 的 增加 以 及 图 像 和 信和 号 处 理 
技术 的 进步 都 加 速 推 动 了 微波 毫米 波 遥感 器 在 安防 领域 的 实际 应 用 。 微 波 毫米 波 遥 感 
器 的 优点 在 本 书 的 后 续 部 分 会 一 一 介绍 ， 这 里 先 粗略 罗列 如 下 ; 

1) 在 微波 毫米 波 的 大 部 分 频段 电磁 波 在 大 气 中 的 传播 衰减 极 小 ; 

2) 雾 、 需 、 烟 、 侍 、 小 雨 或 中 雨 对 微波 毫米 波 的 衰减 基本 可 以 忽略 ; 

3) 衣料 、 箱 包 材 料 和 一 些 建筑 材料 对 微波 毫米 波 的 衰减 极 小 或 基本 可 以 忽略 ; 

4) 人 体 相对 于 非 人 体 的 物品 在 微波 毫米 波 频 段 具 有 很 高 的 热 辐 射 功率 ; 

5) 由 于 易 实 现 大 带宽 ,微波 毫米 波 遥 感 咒 的 距离 分 辨 率 可 以 很 高 ; 

6) 由 于 波长 较 短 ， 微 波 毫米 波 遥 感 器 可 以 实现 较 高 的 角 分 辩 率 ; 

7) 直 于 载 频 高 ， 微 波 毫米 波 遥 感 器 对 径 向 速度 的 测量 也 可 以 实现 较 高 的 分 辩 率 ; 

8) 由 于 波长 得， 微波 毫米 波 遥 感 器 可 以 做 得 很 小 。 

微波 毫米 波 遥感 的 这 些 特 点 使 得 它 极 适合 于 在 较 远 距离 透 过 墙壁 、 遮 蔽 物 或 衣物 
对 人 体 或 隐匿 物品 进行 探测 和 成 像 ， 因 此 能 够 穿 透 庶 珊 物 和 衣物 是 微波 毫米 波 的 一 个 
主要 优点 。 这 个 优点 推动 人 们 开展 了 大 量 隐 匿 物 品 探测 的 研究 ， 发 展 了 许多 遥感 器 以 
实现 穿 透 雾 需 、 沙 尘 的 成 像 ， 可 用 于 协助 直升机 和 其 他 类 飞行 器 的 着 陆 等 。 人 体 的 热 
辐射 与 其 他 物品 的 热 辐射 或 反射 存在 着 显著 的 差别 ,这 使 得 微波 毫米 波 遥 感 器 可 以 在 
杂乱 背景 下 对 人 体 以 及 对 隐藏 在 衣服 后 面 的 物品 进行 检测 。 微 波 毫 米 波 遥感 器 对 人 体 
几乎 全 天 候 的 探测 能 力 以 及 对 多 普 勒 频率 的 精细 测量 能 力 ， 推 动 了 雷达 和 遥 感 器 在 对 人 
体 的 远程 探测 与 行为 识别 方面 的 应 用 。 男 外 ， 由 于 遥感 器 的 角 分 辨 能 力 与 所 用 天 线 相 
对 于 波长 的 尺寸 成 正比 ， 因 此 工作 在 较 高 频率 上 的 微波 毫米 波 遥 感 器 可 以 生成 更 精细 
的 图 像 ， 而 不 需要 较 大 的 天 线 口 径 。 


1.2 遥感 技术 概述 


遥感 器 通过 发 射 一 个 信号 然后 接收 并 分 析 从 物体 反射 回来 的 信号， 或 者 物体 本 身 
发 射 的 信号 ， 来 获取 关于 物体 或 场景 的 信息 。 信 号 是 以 电磁 波 的 形式 表现 出 来 ， 并 通 
过 空间 和 介质 材料 传播 ， 当 然 会 有 一 定 的 损耗 ， 但 这 个 损耗 通常 是 可 以 忽略 的 。 在 安 
防 应 用 中 ， 以 一 定 的 距离 对 物体 进行 探测 和 查验 是 非常 有 益 的 ， 因 为 这 样 安检 人 员 就 
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不 需要 亲自 对 某 种 威胁 进行 检查 ; 由 此 极 大 地 增强 了 安检 人 员 在 检查 炸药 和 其 他 武器 
时 的 安全 性 , 减轻 了 他 们 在 边防 安检 和 现场 安检 中 的 负担 ， 使 得 隔离 搜索 和 查验 成 为 
可 能 。 

遥感 器 通常 分 为 主动 和 被 动 两 类 系统 。 主 动 系统 发 射 信 号 并 接收 从 物体 反射 回来 
的 信号 。 通 过 分 析 反 射 信号 的 各 种 特性 ， 如 发 射 与 反射 信号 的 时 差 、 反 射 信号 的 功率 
电 平 或 频率 ， 远 处 物体 的 许多 特性 都 可 以 被 识别 出 来 。 被 动 系统 依赖 于 测量 物体 本 身 
的 发 射 信号 ， 如 热 辐 射 。 成 像 系统 可 做 成 主动 或 被 动 形 式 ， 以 形成 场景 的 二 维 图 像 ， 
然后 经 过 图 像 处 理 手段 实现 探测 和 识别 。 


1.2.1 辐射 计 


辐射 计 本 质 上 是 一 个 高 灵敏 度 的 接收 机 ， 它 用 来 测量 所 有 物体 本 身 的 热 辐射 。 辐 
射 计 是 被 动 系统 : 没有 信号 的 发 射 和 反射 。 因 为 被 检测 的 信号 来 自 于 物体 本 身 ， 因 此 
辐射 计 对 物体 的 探测 与 物体 本 身 是 运动 或 静止 无 关 。 物 体 热 辐射 信号 特征 本 身 可 以 被 
用 来 进行 探测 或 识别 ， 人 体 与 非 人 体 热 辐射 的 差别 也 可 以 被 用 来 探测 人 或 物 。 

热 辐射 的 产生 是 因为 物质 中 的 电子 在 非 零 温 度 下 的 热 运动 。 一 个 物体 所 辐射 的 功率 
由 普 朗 克 定 律 给 定 ， 这 个 功率 值 是 温度 和 频率 的 函数 ， 这 一 点 将 在 第 6 章 详 细 介 绍 。 一 
个 具有 人 体温 度 (310K) 的 物体 ， 其 辐射 功率 的 峰值 在 电磁 波谱 的 红外 频段 ， 高 于 或 低 
于 这 个 频段 ， 辐 射 功率 都 会 减少 。 在 微波 毫米 波 波 段 的 热 辐射 功率 可 近似 表示 为 物体 温 
度 与 接收 机 带宽 乘积 的 线性 函数 。 毫 米 波段 的 辐射 计 可 穿 透 衣 物 直 接 测 量 来 自 人 体 的 热 
辐射 信号 ， 从 而 探测 出 隐蔽 的 人 体 或 隐藏 在 人 体 上 的 物品 。 毫 米 波 的 辐射 功率 很 低 ， 大 
约 在 10“W 量 级 或 更 低 ， 因 此 为 区 分 这 个 量 级 的 功率 ， 必 须 设计 高 增益 系统 。 

辐射 计 有 几 种 实现 的 方式 。 最 常用 的 两 种 形式 是 全 功率 型 辐射 计 和 相关 型 辐射 计 ， 
我 们 将 在 第 6 章 进一步 讨论 。 全 功率 型 辐射 计生 成 一 个 电压 信号 ， 它 是 系统 带宽 内 收 
到 的 全 部 功率 的 度量 。 功 率 既 包括 物体 直接 辐射 的 功率 ， 也 包括 系统 内 部 产生 的 噪声 
功率 ， 而 物体 直接 辐射 的 功率 与 物体 的 物理 温度 成 正比 。 相 关 型 辐射 计 由 两 个 接收 机 
组 成 ， 两 个 接收 机 的 输出 要 进行 相关 运算 。 最 后 ， 辐 射 计 的 输出 信号 响应 是 与 物体 自 
身 的 辐射 功率 成 正比 ; 理想 情况 下 ,来 自 于 两 个 接收 机 内 部 的 不 相关 的 噪声 信号 在 相 
关 处 理 过 程 中 被 清理 出 去 了 。 全 功率 型 辐射 计 和 相关 型 辐射 计 都 生成 一 个 与 物体 温度 
成 正比 的 信号 响应 。 


1.2.2 雷达 系统 


雷达 系统 是 主动 系统 ， 它 发 射 一 个 信号 ， 然 后 分 析 接 收 到 的 来 自 所 感 兴趣 物体 的 
反射 信号 。 雷 达 系 统 由 发 射 机 和 接收 机 组 成 ， 它 们 可 以 被 安置 在 同一 个 平台 上 并 且 用 
同一 个 天 线 。 发 射 信号 可 以 是 连续 波 信号 ， 也 可 以 是 脉冲 信号 ， 它 也 可 以 改变 频率 。 
从 物体 反射 回 的 信号 被 接收 后 需要 进行 分 析 ， 以 确定 被 观测 物体 的 各 种 特性 。 发 射 信 
号 和 接收 的 反射 信号 时 间 差 与 到 物体 的 距离 成 正比 ， 反 射 信号 频率 的 偏 移 则 与 物体 的 
径 向 速度 成 正比 。 物 体 的 距离 向 延伸 范围 也 可 以 测量 ， 其 径 向 距离 分 辩 率 反比 于 信和 号 
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带宽 (BT 章 的 讨论 ) 。 训 米 波 雷达 容易 实现 大 带宽 ， 因 此 可 获得 精细 的 分 辩 率 。 

通过 测量 接收 信号 和 发 射 信号 的 频率 偏 移 ( 称 为 多 普 勒 频 移 ) ， 雷 达 系 统 可 以 测量 
出 物体 在 径 向 的 运动 是 相向 的 还 是 相 背 的 ， 因 此 ， 雷 达 可 用 来 探测 运动 中 的 人 ， 实 现 
侵 人 者 探测 和 边防 保卫 ; 雷达 还 可 以 用 来 测量 人 的 呼吸 和 心跳 等 生命 特征 信和 号。 通过 
测量 反射 率 、 回 波 信号 功率 电 平 的 差别 可 以 用 来 区 分 物体 不 同 的 材质 ， 因 此 雷达 可 用 
于 隐匿 品 的 探测 。 第 7 章 将 详细 介绍 雷达 的 基本 原理 。 


1.2.3 成 像 系统 


毫米 波 成 像 仪 通过 多 次 的 主动 或 被 动 测量 来 获得 物体 场景 的 一 个 二 维 表征 。 成 像 
系统 通常 设计 在 毫米 波段 而 不 是 微波 波段 ， 这 是 因为 毫米 波 波长 得， 相对 于 频率 较 低 
的 微波 波段 ， 毫 米 波 雷 达 可 以 用 较 小 的 系统 获得 具有 和 较 精 细 分 辨 率 的 图 像 。 所 获得 的 
图 像 对 主动 成 像 仪 来 说 代表 反射 率 ， 对 被 动 辐射 计 成 像 仪 来 说 代表 辐射 温度 分 布 。 

图 像 的 形成 可 以 采用 扫描 或 凝视 方式 。 扫 描 形式 的 成 像 仪 可 以 采用 机 械 控 制 的 单 
一 波束 天 线 扫描 实现 ， 也 可 采用 电子 控制 的 天 线 阵 波束 扫描 实现 ,或 两 者 并 用 。 机 械 
扫描 成 像 仪 一 般 采 用 一 个 单一 的 天 线 ， 常 常 是 反射 面 天 线 ， 然 后 控制 天 线 波 束 逐 点 扫 
描 图 像 区 域 的 每 一 个 像 元 位 置 ; 扫描 可 以 通过 旋转 馈 源 、 反 射 面 甚至 整个 天 线 来 具体 
实现 。 电 子 扫描 成 像 仪 利用 相 控 阵 天 线 或 频率 扫描 阵列 天 线 来 实现 。 机 械 扫描 成 像 仪 
成 像 速度 慢 , 但 它 易 实 现 且 成 本 低 。 电 子 扫描 成 像 仪 比 机 械 扫 描 成 像 仪 速度 快 ， 但 它 
结构 要 复杂 得 多 ， 涉 及 阵列 天 线 及 其 波束 控制 等 技术 问题 。 凝 视 成 像 仪 采用 多 个 接收 
单元 去 对 应 每 一 个 成 像 像 元 ， 它 通常 利用 透镜 把 电磁 波 聚 焦 在 接收 单元 上 ; 增 大 透镜 
口径 尺寸 可 以 提高 分 辩 率 。 

干涉 式 成 像 仪 近年 来 被 用 于 安防 领域 ,关于 这 个 内 容 将 在 第 8 章 详细 介绍 。 实 际 
E, 干涉 式 成 像 仪 多 年 前 已 经 在 射电 天 文 和 卫星 遥感 领域 获得 了 应 用 。 干涉 式 成 像 仪 
不 需要 波束 控制 ， 并 且 可 以 利用 满 阵 相 控 阵 中 的 一 小 部 分 单元 来 实现 。 这 类 成 像 仪 通 
常 做 成 被 动 式 ; 图 像 的 形成 通过 所 有 天 线 单元 之 间 的 互相 关 处 理 来 获得 。 因 此 , 干涉 
式 成 像 仪 需要 大 量 的 相关 处 理 器 ， 在 现代 系统 中 常常 以 数字 方式 实现 。 


1.2.4 角速度 的 干涉 测量 法 


通过 测量 回 波 信号 的 频率 偏 移 ， 雷 达 系 统 可 以 方便 地 测量 一 个 运动 物体 的 径 向 速 
E, 但 要 测量 其 角速度 则 不 是 一 件 容易 的 事情 。 为 测量 角速度 ， 雷 达 不 得 不 连续 跟踪 
运动 物体 ， 测 出 它 多 个 角度 位 置 ， 然 后 估计 出 角速度 。 最 近 ， 一 个 新 的 测量 角速度 的 
方法 获得 了 证 实 。 它 不 需要 跟踪 物体 ， 仅 利用 具有 两 个 天 线 的 相关 式 干 涉 仪 就 可 实现 
运动 物体 或 大 的 角速度 的 直接 测量 。 使 用 这 个 方法 时 ， 在 运动 物体 穿 过 干涉 仪 的 波束 
过 程 中 会 在 干涉 仪 的 输出 信号 中 产生 一 个 频率 偏 移 ， 这 个 频率 偏 移 就 直接 正比 于 运动 
物体 的 角速度 ， 数 学 上 非常 类 似 于 径 向 速度 对 雷达 产生 的 频率 偏 移 。 尽 管 这 个 方法 已 
经 证 明 是 非常 有 潜力 的 , 但 是 角速度 的 干涉 测量 法 相对 来 说 还 是 一 项 新 技术 ， 还 需要 
未 来 的 研究 和 实验 对 其 进行 进一步 的 评估 。 角 速度 干涉 测量 法 的 基本 理论 和 初步 实验 
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结果 将 在 第 9 章 中 进行 讨论 。 
1.2.5 其 他 领域 的 微波 毫米 波 遥 感 技术 


雷达 和 辐射 计 在 遥感 方面 的 应 用 是 非常 广泛 的 。 从 第 二 次 世界 大 战 中 发 明 雷 达 开 
k, 雷达 就 成 为 了 一 种 通用 且 应 用 广泛 的 遥感 手段 。 它 被 用 于 地 基 或 空 基 平 台 上 ， 有 
大 型 相 控 阵 形式 ， 也 有 小 型 单元 遥感 器 形式 。 最 初 ， 雷 达 被 用 于 探测 和 跟踪 像 飞 机 这 
样 的 人 造物 体 ， 直 到 今天 ,雷达 仍然 被 用 于 这 类 军事 和 民用 目的 。 利 用 多 普 勒 频 移 可 
测量 物体 运动 速度 ， 如 警 用 雷达 测量 车 辆 速度 ， 天 气 雷 达 测 量 降 雨 等 。 雷 达 的 测 距 功 
能 为 遥感 技术 提供 了 一 种 非常 有 用 的 共性 技术 手段 ， 如 用 于 汽车 防 撞 、 电 离 层 探 测 、 
武器 制导 、 星 际 天 文 、 工 业 控 制 等 。 把 雷达 放置 在 飞机 、 卫 星 等 平台 上 ， 可 以 进行 高 
度 测绘 、 地 形 测 绘 、 植 被 测绘 、 油 污 探测 与 监视 以 及 土壤 湿度 测量 等 。 

辐射 计 的 应 用 不 如 雷达 广泛 。 传 统 上 ,微波 毫米 波 辐 射 计 的 两 个 主要 应 用 领域 是 射 
电 天 文 和 卫星 遥感 。 在 整个 20 世纪 中 叶 ， 科 学 家 们 研制 了 射电 望远镜 和 射电 干涉 仪 对 星 
体 的 射频 辐射 进行 测量 ， 获 得 了 具有 极 精细 角 分 辨 率 的 图 像 。 如 果 要 用 雷达 来 进行 如 此 
高 分 辩 率 的 测量 的 话 ， 仅 仅 对 我 们 银河 系 的 星体 是 可 行 的 ， 因 为 我 们 的 地 球 距离 银河 外 
的 星体 实在 是 太 遥 远 了 。 射 电 天 文学 方面 重要 的 发 展 是 干涉 式 接收 机 ， 它 利用 多 个 相距 
数 倍 波长 的 天 线 来 形成 图 像 ， 其 空间 分 辨 率 等 效 为 一 个 大 口 面 天 线 的 分 辨 率 ， 这 个 大 口 
面 天 线 的 尺寸 与 两 个 相距 最 远 的 天 线 之 间 的 距离 相等 。 干 涉 成 像 技 术 需 要 至 少 两 个 天 线 ; 
如 果 时 间 人 允许 ， 可 通过 移动 天 线 完成 多 个 基线 的 测量 。 当 观测 星体 时 ， 天 文学 家 有 个 有 
利 条 件 ， 就 是 星体 是 静止 不 动 的 ， 从 而 在 数 天 内 可 以 进行 多 次 测量 。 卫 星 遥 感 的 重要 进 
展 发 生 在 20 世纪 80 年代。 与 射电 天 文学 的 干涉 成 像 技 术 同 时 期 ， 天 线 阵 技术 (也 就 是 利 
用 一 组 较 小 数目 的 单元 天 线 来 合成 一 个 大 口 面 天 线 的 技术 ) 得 到 了 发 展 。 这 个 技术 为 卫 
星 遥 感 带 来 的 优势 是 减少 了 在 轨 天 线 的 硬件 (因此 也 减轻 了 重量 )。 利 用 被 动 卫星 遥感 器 
可 以 完成 的 观测 包括 土壤 湿度 、 植 被 覆盖 、 地 表 温 度 、 海 水 表面 盐 度 和 温度 、 海 面 风速 、 
海 冰 覆 盖 、 气 象 状况 、 野 火 探测 和 监视 以 及 电离 层 测量 等 。 

微波 毫米 波 遥 感 技术 在 安防 领域 的 应 用 是 一 个 新 发 展 ， 而 且 是 一 个 可 以 与 前 述 应 
用 领域 并 驾 齐 驱 的 应 用 领域 。 显 然 ， 雷达 可 以 用 来 探测 人 体 运 动 和 隐匿 物品 ， 也 可 以 
探测 人 的 呼吸 和 心跳 。 对 微波 毫米 波 辐 射 计 技术 来 说 ， 安 防 遥 感 是 一 个 正在 逐渐 浮现 
的 、 除 射电 天 文 和 卫星 遥感 以 外 的 、 最 重要 的 应 用 领域 。 通 过 测量 人 体 本 身 固 有 的 热 
辐射 ， 微 波 毫米 波 辐射 计 可 探测 人 是 否 存在 ; 通过 测量 人 体 与 物品 的 温度 及 其 差别 ， 
它 还 可 以 探测 被 隐匿 的 物品 。 


1.3 微波 毫米 波 频谱 


1.3.1 频段 的 命名 
在 电磁 频谱 中 被 指定 为 微波 频段 的 范围 是 3 ~30GHz， 而 毫米 波 频段 范围 则 是 30 ~ 
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300CHz。 国 际 电 信 联 盟 (Internation Telecommunication Union, ITU) 对 电磁 频谱 中 无 线 
电 频 段 范围 的 规定 在 表 1. 1 中 给 出 。 在 ITU 频谱 中 ， 微 波 毫米 波 频段 被 特 高 频 (Super 
High Frequency, SHF) 和 极 高 频 (Extremely High Frequency, EHF) 所 覆盖 。 在 美国 ， 
人 们 常用 IEEE 字符 命名 法 〈 见 表 1.2) U 。 根 据 这 个 命名 法 ， 微 波 频段 可 以 认为 是 从 S 
波段 始 ， 延 伸 到 K. 波 段 ， 而 毫米 波 频段 则 从 K. 波 段 延 伸 到 毫米 波 (millimeter wave, 
mmw) 波段 。mmw 是 毫米 波 的 英文 缩写 ， 而 没有 用 一 个 标准 字符 来 代表 。 图 1 1 示 出 
T ITU 和 IEEE 所 规定 的 微波 和 毫米 波 频段 的 比较 。 频 率 在 300 ~ 3000GHz 这 一 段 频谱 
还 没有 明确 的 规定 ， 通 常 称 为 TH 频段 。 因 为 本 书 集中 在 微波 毫米 波 频 段 ， 因 此 THz 


频段 只 有 在 特别 相关 时 才 提 到 。 
表 1.1 国际 电信 联盟 (ITU) 频段 划分 


频段 序号 名 称 频率 范围 
极 低频 (Extremely Low Frequency, ELF) 3 ~30Hz 
2 特 低 频 (Super Low Frequency, SLF) 30 ~300Hz 
3 超 低 频 (Ultra Low Frequency, ULF) 300 ~3000Hz 
4 甚 低 频 (Very Low Frequency, VLF) 3 -30kHz 
5 低频 (Low Frequency, LF) 30 ~300kHz 
6 中 频 (Medium Frequency, MF) 300 ~3000kHz 
7 高 频 (High Frequency, HF) 3 - 30MHz 
8 甚 高 频 (Very High Frequency, VHF) 30 ~ 300MHz 
9 超 高 频 (Ultra High Frequency, UHF) 300 ~ 3000MHz 
10 特 高 频 (Super High Frequency, SHF) 3 ~30GHz 
11 极 高 频 (Extremely High Frequency, EHF) 30 ~300GHz 
12 一 300 ~ 3000GHz 
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频率 范围 
HF 3 ~30MHz 
VHF 30 ~ 300MHz 
UHF 300 ~ 1000MHz 
L 1 ~2GHz 
S 2 ~4GHz 
4 - 8GHz 
X 8 ~ 12GHz 
K, 12 ~18GHz 
K 18 ~ 26, 5GHz 
K, 26.5 -40GHz 
V 40 ~75GHz 
w 75 ~110GHz 





mmw 110 ~ 300GHz 
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12 18 265 40 75 110 
fiGHz 
图 1.1 ITU 无 线 电 频 段 命 名 和 IEEE 雷达 频段 标准 字符 命名 

微波 频段 的 应 用 非常 多 ,包括 通信 、 射 频 识别 (Radio Frequency Identification, 
RFID) 、 无 线 网 络 、 卫 星 广播 及 其 他 等 。 由 于 非常 有 利 的 大 气 传播 特性 ， 微 波 频 段 的 遥 
感 也 广泛 地 应 用 着 。 现 代 雷 达 系 统 多 工作 在 微波 频段 ， 射 电 天 六 望远镜 天 线 阵 和 卫星 
遥感 器 也 多 是 如 此 。 传 统 上 ， 毫 米 波 频段 的 遥感 器 多 集中 在 W 波段 的 军用 遥感 器 ; 然 
而 近年 来 毫米 波 遥 感 器 在 其 他 领域 也 获得 重要 发 展 ， 如 工作 频率 达 数 百 GHz 的 射电 天 
文 天 线 阵 以 及 毫米 波 成 像 仪 等 。 毫米 波 频 段 的 大 气 衰 减 比 微波 频段 要 高 ， 这 使 得 毫米 
波 频 段 的 地 表 遥 感 比较 困难 。 但 毫米 波 频段 可 支持 大 带宽 ， 因 此 毫米 波 通信 系统 和 毫 
米 波 遥感 器 得 到 了 越 来 越 多 的 关注 ， 其 结果 是 推动 了 宣 米 波 器 件 和 系统 技术 的 发 展 ， 
扩展 了 它们 的 能 力 ， 降 低 了 它们 的 成 本 ,使 得 毫米 波 安防 遥感 系统 更 加 具有 可 实现 
ET. 


1.3.2 微波 毫米 波 辐射 的 传播 


在 安防 遥感 应 用 中 电磁 辐射 的 传播 需 通 过 从 天 线 到 所 感 兴趣 的 物体 之 间 的 媒介 。 
电磁 辐射 无 论 如 何 都 要 穿 过 大 气 ， 尽 管 其 穿行 距离 同 其 他 应 用 场合 相 比 要 短 得 多 ， 如 
射电 天 文 和 卫星 遥感 。 多 种 机 理 使 得 电磁 辐射 在 大 气 中 传播 时 ， 某 些 频率 会 被 强烈 吸 
收 ， 而 某 些 频率 会 几乎 无 衰减 地 通过 。 图 1.2. 示 出 了 整个 大 气 层 在 微波 毫米 波 频段 的 
吸收 分 布 。 在 那些 称 为 窗口 的 区 域 ， 电 磁 辐 射 穿 过 整个 大 气 层 只 有 极 小 的 损耗 。 而 在 
其 他 区 域 ， 例 如 60GHz 附近 ， 大 和 气 损耗 非常 大 ， 从 而 使 得 远 距 离 迁 感 几乎 不 可 能 。 

空气 中 的 某 些 干扰 物 ， 特 别 是 雾 、 雨 、 烟 、 沙 侍 等 ， 强 烈 吸 收 红外 和 可 见 光 辐 射 ， 
它们 可 能 会 使 红外 遥感 器 或 可 见 光 遥感 器 失效 。 然 而 ， 微 波 辐射 穿 过 这 些 干 扰 物 时 衰 
减 很 小 ， 大 部 分 频段 的 毫米 波 辐射 也 是 如 此 。 在 微波 毫米 波 的 某 些 特定 频段 ， 水 汽 吸 
收 会 带 来 额外 的 衰减 。 如 果 避 开 这 些 频段 ， 微 波 毫米 波 遥 感 器 可 以 设计 得 在 室外 环境 
中 几乎 任何 时 候 都 能 工作 。 

由 于 在 微波 毫米 波 频段 许多 建筑 材料 具有 有 利 的 传播 特性 ， 因 此 微波 毫米 波 遥 感 
技术 可 用 来 探测 人 是 否 存在 以 及 探测 隐匿 物品 。 有 些 材料 如 干燥 墙壁 在 这 些 频段 几乎 
是 透明 的 ， 而 其 他 一 些 材料 如 木材 在 低频 段 传输 损耗 小 ， 当 频率 增加 时 传输 损耗 增 大 。 
水 泥 混 凝 土 和 砖 一 般 呈 现 高 损耗 ， 从 而 使 得 利用 被 动 系统 透 过 这 些 材料 进行 探测 比较 
困难 ; 然而 使 用 主动 系统 时 ， 可 以 通过 增加 发 射 功率 来 克服 这 些 材 料 的 高 损耗 带 来 的 
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问题 。 因 此 看 来 ， 遥 感 器 有 效 与 否 一 般 取 决 于 建筑 材料 的 类 型 。 衣 料 对 微波 毫米 波 的 
损耗 一 般 可 以 忽略 ， 因 此 当 利用 人 体 本 身 的 热 辐射 测量 来 探测 人 是 否 存在 或 人 体 携带 
的 隐匿 品 时 就 非常 有 利 。 


1.0 


0.8 


0.6 


传输 系数 (%) 


0.4 


02 


0 100 200 300 400 500 
f/GHz 


图 1.2 微波 毫米 波 频段 的 大 气 吸 收 


1.4 安防 遥感 器 举例 


微波 毫米 波 遥 感 技 术 已 经 应 用 于 包括 安防 在 内 的 许多 领域 ,并 在 持续 发 展 且 应 用 
于 其 他 领域 。 本 书 内 容 聚 焦 在 安防 应 用 领域 中 那些 最 有 前 景 的 方面 ， 那 些 已 经 被 实践 
证 明 最 成 功 和 最 有 潜力 的 方面 。 大 多 数 安防 遥感 器 可 粗略 归 类 于 两 类 : 一 类 用 于 隐匿 
物品 探测 , 一 类 用 于 人 体 的 探测 和 行为 甄别 。 


1.4.1 探测 违禁 品 的 主动 成 像 系统 


使 用 雷达 成 像 系 统 可 以 探测 到 隐藏 在 衣服 后 边 的 物品 *"!。 它 有 两 种 实现 方式 : 
"一 种 是 测量 图 像 中 每 个 像 率 点 的 反射 率 ， 一 种 是 测量 到 每 个 像素 点 的 距离 。 测 量 反射 
率 可 以 获得 图 像 中 各 种 物体 组 成 材料 的 信息 。 金 属 材 料 具 有 大 反射 率 ， 从 金属 材料 反 
射 回 来 的 信号 幅度 很 高 。 有 些 材 料 如 人 体 组 织 反 射 率 较 低 ， 那 么 反射 回来 的 信号 幅度 
就 较 低 。 通 过 研究 图 像 中 像素 点 的 对 比 度 ， 就 可 以 发 现 隐藏 的 物品 ; 当然 ， 具 有 与 人 
体 组 织 相 似 反 射 率 的 物体 就 很 难 被 发 现 。 另 一 个 方法 是 测量 隐匿 物品 的 距离 范围 。 当 
具有 较 大 频带 宽度 时 ， 雷 达成 像 仪 可 以 具有 足够 高 的 距离 分 辩 率 ， 通过 测量 隐匿 物品 
的 厚度 就 可 以 把 隐藏 在 衣服 后 面 的 物品 识别 出 来 。 在 这 种 情况 下 ， 图 像 是 通过 测量 每 
个 像素 点 的 距离 获得 的 ; 如 果 藏 在 身体 上 物品 的 厚度 大 于 雷达 的 距离 分 辨 率 ， 那 么 它 
就 可 以 被 探测 出 来 。 可 以 把 距离 测量 和 反射 率 测量 结合 起 来 形成 一 个 图 像 。 为 便于 实 
现 精细 的 角 分 辨 率 和 利用 大 带宽 实现 高 的 距离 分 辩 率 ， 主 动 成 像 仪 一 般 设计 工作 在 毫 
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米 波 频段 。 

图 1. 3a 展示 了 一 台 350GHz 的 主动 成 像 系 统 ， 它 设计 有 两 个 反射 面 ， 其 中 一 个 旋 
转 来 控制 波束 的 指向 。 这 个 系统 的 带宽 为 9.6CHz， 径 向 距离 分 辩 率 为 1. 5cm， 在 距离 
10m 时 横向 分 辩 率 为 1cms K 1.3 显示 的 图 像 是 系统 对 5m 处 一 个 隐匿 携带 有 仿制 炸药 
的 人 体 成 像 的 结果 。 图 1.4 显示 的 是 一 个 工作 在 72 ~ 80GHz 的 主动 成 像 系统 。 天 线 
被 布置 成 稀疏 阵 形 式 ， 见 图 1.4a， 它 由 4x4( 即 16 个 ) 于 阵 组 成 ， 每 个 子 阵 又 分 别 
含有 46 个 发 射 单元 和 46 个 接收 单元 。 图 1. 4b 显示 的 图 像 就 是 此 系统 对 隐匿 的 手枪 和 
刀具 成 像 的 结果 。 它 的 横向 分 辨 率 是 2mm， 径 向 分 辩 率 是 1.87cm， 对 应 的 系统 带宽 
为 8GHz'" , 





图 1.3 a) 350GHz 带 有 两 个 反射 面 的 主动 成 像 系 统 b) 藏 在 衣服 
后 面 的 仿制 炸药 的 成 像 结果 ((@OIEEE 2009/3! ) 
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c) 
图 1.4 a) 72 -80GHz 稀疏 阵 主动 成 像 系 统 ， 在 每 个 方形 子 阵 的 上 下 边框 
放置 有 发 射 单元 ， 左 右边 框 放 置 有 接收 单元 
b) 和 ce) 对 放 在 衣服 底下 的 隐匿 物品 的 成 像 结 果 ((OIEEE 2011") 


1.4.2 探测 违禁 品 的 被 动 成 像 系统 
微波 毫米 波 被 动 成 像 技 术 是 又 一 类 探测 隐匿 品 的 有 效 解决 方案 。 被 动 成 像 仪 测量 
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物体 本 身 的 热 辐射 ; 不 同 的 物质 具有 不 同 的 热 辐射 效率 ， 一 种 物质 的 热 辐射 功率 电 平 
一 般 不 同 于 另 一 类 物质 。 利 用 这 个 事实 ， 通 过 测量 人 体 辐射 功率 的 差别 可 以 检测 到 隐 
匿 物品 。 金 属 及 其 他 热 辐射 效率 低 的 物体 通常 反射 大 部 分 人 射 功率 ， 因 此 它们 “看 ” 
起 来 更 接近 周围 环境 。 为 了 获得 精细 的 角 分 辨 率 ， 被 动 成 像 仪 一 般 工 作 在 毫米 波 频段 。 

图 1.5 显示 了 一 些 图 像 ， 这 是 一 个 工作 在 77GCHzs 帧 速 为 4Hz 的 被 动 成 像 毫米 波 
摄像 机 给 出 的 结果 。 这 个 成 像 系统 在 横向 由 一 个 线 阵 扫描 ， 在 纵向 用 双 反 射 面 扫描 ， 
同时 系统 还 带 一 个 准 直 透 镜 。 它 的 横向 分 辨 率 为 20mm， 辐 射 亮 温 分 辩 率 为 1.2K'™。 
1. 6a 显示 的 是 工作 频率 为 22GHz 的 干涉 式 被 动 成 像 系统 的 天 线 阵 。 这 个 被 动 成 像 摄 
像 机 的 辐射 亮 温 分 辨 率 为 2K， 帧 速 为 25Hz” 。 天 线 阵 的 单元 天 线 是 一 个 环 馈 开口 波 
导 ， 如 图 1.6b 和 1.6e 所 示 。 图 1.6d 给 出 的 系统 成 像 结 果 是 通过 对 每 个 天 线 的 输出 进 
行 两 两 互相 关 获 得 的 ， 展 示 的 是 一 个 藏 在 夹克 里 面 的 金属 物品 。 图 1. 7a 显示 的 是 一 个 
90GHz 的 被 动 成 像 系 统 ， 系 统 使 用 了 一 个 纵向 的 罗 道 和 一 个 左右 旋转 的 卡 塞 格 伦 天 线 ， 
通过 扫描 形成 图 像 ，” 。 这 个 成 像 系 统 的 空间 分 辩 率 在 相距 1. 4m 时 达到 了 2. Sem, ffl 
亮 温 分 辩 率 在 0.06 ~0. 3K 之 间 。 它 所 测 得 的 图 像 示 于 图 1. 7b 和 c， 从 图 中 可 以 看 出 ， 
所 隐藏 的 金属 物品 是 清晰 可 见 的 





100ml 
PET bottle 





a) b) 
图 1.5 一 个 77GHz 被 动 成 像 摄像 机 系统 所 形成 的 图 像 (02010 SPIE! ) 


1.4.3 人 体 的 探测 


人 的 存在 性 的 探测 是 一 件 重要 的 事情 ,特别 是 在 边防 检查 、 军 事 设 施 保卫 、 现 场 
安全 监视 、 搜 索 和 营救 等 重要 活动 中 。 利 用 雷达 或 辐射 计 系 统 可 实现 对 人 在 室内 和 室 
外 环境 中 的 探测 “~ 中。 雷达 系统 可 通过 测量 回 波 信号 中 的 多 普 勤 频 移 从 远 距 高发 现 移 
动 的 人 ， 而 辐射 计 只 测量 人 体 的 热 辐 射 。 图 1. 8a 显示 的 是 一 个 36GHz 的 连续 波 波束 扫 
描 雷达 ， 它 被 放置 在 一 个 运动 平台 上 ， 用 来 探测 运动 中 的 人 ; 系统 组 成 框图 由 图 1. 8b 
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c) d) 


图 1.6 工作 频率 为 22GHz 的 干涉 式 被 动 成 像 摄像 机 系统 
a) 干涉 式 成 像 系 统 的 天 线 阵 b) 开口 波导 天 线 环 馈 结构 的 顶部 c) 开口 波导 天 线 环 局 结构 的 底部 
d) 一 个 人 的 视频 图 像 ， 此 人 带 有 一 小 方块 藏 在 夹克 下 面 的 金属 铝 钉 ; 铝 箱 在 图 中 旦 上 暗色， 这 是 因为 它 反射 
周边 冷 背景 的 结果 (@ 2011 SPIE), N. 萨 蒙 提供 ) 





a) 
图 1.7 a) 带 有 一 个 纵向 轨道 和 一 个 左右 旋转 卡 塞 格 伦 天 线 的、 工作 频率 为 90GHz 的 被 动 
成 像 系统 b) 和 c) 隐匿 金属 物品 的 图 像 (© 2008 SPIE) 
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b) c) 
图 1.7 a) 带 有 一 个 纵向 轨道 和 一 个 左右 旋转 卡 塞 格 伦 天 线 的 :工作 频率 为 90GHz 的 被 动 
成 像 系统 b) fuc) 隐匿 金属 物品 的 图 像 (© 2008 SPIE) ( 续 ) 
给 出 。 图 1. 8c 显示 了 此 雷达 对 三 个 运动 的 人 测量 的 回 波 信 号 的 时 频 图 ， 雷 达 旋 转 的 速 
率 大 约 是 1rad/s。 图 1. 8c 中 的 连续 振荡 的 曲线 是 更正 的 环境 的 回 波 ， 它 是 由 于 雷达 旋 
转 引 起 的 衍生 信和 号， 而 多 普 勒 频 移 回 波 信号 中 的 点 响应 是 围绕 雷达 走动 的 人 造成 的 。 
台 运 动 和 雷达 底座 旋转 引起 的 背景 信号 是 确定 性 的 ， 它 可 以 被 滤 掉 ， 这 样 ， 人 的 信 
号 响应 就 被 孤立 了 出 来 。 此 雷达 的 天 线 波束 宽度 是 3.5°， 多 普 勒 频率 的 分 辩 率 是 
16Hz。 图 1. 9a 给 出 了 一 个 工作 频率 为 27. 4GHz 的 辐射 计 ， 它 被 安装 在 运动 平台 上 ， 专 
门 用 于 探测 人 体 。 这 个 辐射 计 同 时 具有 全 功率 和 相关 两 个 探测 模式 ， 它 安装 在 旋转 台 
上 ， 旋 转速 度 为 lrad/s。 全 功率 模式 的 温度 灵敏 度 为 1.5K， 相 关 模 式 的 灵敏 度 为 
0.27K。 图 1. 9b 给 出 了 当 系 统 天 线 扫 过 一 个 静止 不 动 的 人 体 和 一 个 钢筋 水 泥 柱 时 全 功 
率 模式 和 相关 模式 的 信号 响应 中 。 图 中 的 大 峰值 是 人 体 的 热 辐射 造成 的 ， 相 关 模 式 对 
人 体 有 反应 。 而 对 水 泥 柱 却 没有 反应 。 其 原因 是 水 泥 柱 的 辐射 主要 是 反射 周边 信和 号， 
因而 相关 度 低 ， 而 人 体 辐射 主要 来 自 本 身 ， 因 而 空间 相干 性 强 。 


1.4.4 人 体 的 识别 和 人 体 行为 的 甄别 


在 对 人 体 进 行 探测 时 ， 一 件 重 要 的 事情 是 不 能 把 非 人 〈 如 动物 ) 误 判 为 人 。 而 且 ， 
还 希望 对 人 体 的 行为 进行 甄别 ， 以 判定 其 是 否 构 成 威胁 。 为 此 ， 可 分 析 人 体 的 多 种 信 
号 特征 ， 雷 达 回 波 中 的 微 多 普 勒 信号 就 是 这 样 一 个 显著 的 特征 ; 而 且 ， 对 于 利用 微波 
毫米 波多 普 勒 雷达 系统 进行 人 体 识 别 和 行为 甄别 来 说 ， 它 一 直 就 是 一 个 研究 焦 
RO? 。 微 多 普 勤 信号 产生 于 人 体 中 多 个 部 分 的 动态 运动 ， 如 人 体 的 躯 于 、 手 臂 和 腿 
就 具有 不 同 的 运动 速度 。 手 臂 和 腿 的 运动 是 周期 性 的 ， 这 使 其 容易 被 识别 出 来 。 通 过 
微 多 普 勒 信号 分 析 ， 人 是 可 以 从 车 辆 和 动物 中 被 识别 出 来 的 ， 人 的 各 种 行为 也 是 可 以 
被 甄别 的 。 图 1. 10a 和 图 1. 10b 显示 了 一 个 行走 的 人 在 时 一 频 域 中 的 微 多 普 勒 信和 号 特 
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图 1.8 a) 一 个 安装 在 运动 平台 上 用 来 探测 人 体 运动 的 36GHz 连续 波多 普 勒 
雷达 (© IEEE 2009[49] ) b) 系统 组 成 图 c) 放置 在 运动 平台 上 和 且 自 身 旋转 的 雷达 所 测量 
的 三 个 运动 人 体 的 信号 响应 (点 响应 是 运动 人 体 造 成 的 ， 而 振荡 信和 号 是 由 于 环境 ; 把 环境 
信号 滤 除 就 得 到 了 运动 人 体 的 信和 号 响应 ) 
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全 功率 模式 响应 


相关 模式 响应 





b) 


图 1.9 a) 放置 在 一 个 运动 机 器 人 平台 上 的 27.4GHz 的 辐射 计 系统 ， 这 个 辐射 计 同 时 具有 
全 功率 和 相关 两 个 探测 模式 ”b) 在 室外 环境 中 ， 当 系统 天 线 扫 过 一 个 静止 不 动 的 人 体 和 一 个 
钢筋 水 泥 柱 子 时 的 全 功率 模式 响应 和 相关 模式 响应 (© IEEE 20081] ) 


4E, 显示 的 结果 既 有 测量 值 也 有 仿真 值 ， 雷 达 频 率 为 2.4GHz"“ 。 图 中 大 振荡 信号 是 腿 
的 运动 造成 的 ， 中 央 部 分 小 振 划 的 主导 信号 则 是 身体 躯干 的 。 图 1. 10c) 是 仿真 的 微 多 
普 勤 信号 ， 它 描述 的 是 一 个 行走 的 人 在 12GHz 的 特征 ， 可 见 它 的 频率 分 辩 率 提高 了 很 
多 ， 其 中 脚 、 腿 、 小 臂 和 身体 躯干 的 信号 特征 则 更 明显 了 一 些 忆 ] 。 
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1.4.5 穿 墙 探测 


由 于 电磁 波 在 墙 体 材料 中 的 衰减 ， 利 用 雷达 或 辐射 计 系 统 穿 墙 探 测 人 或 物体 是 较 
为 困难 的 ， 但 仍然 是 可 以 实现 的 ”。 大 多 数 墙 体 材料 的 衰减 是 随 着 频率 的 增加 而 
增加 的 ， 因 此 多 数 穿 墙 探测 遥感 需 工 作 在 微波 频段 ， 如 10GHz 或 更 低 。 为 了 获得 合适 
的 角 分 辨 率 ， 所 需 的 空间 尺寸 常常 较 大 ， 因 此 不 太 容易 实现 高 分 辨 率 成 像 。 但 是 ， 人 
的 宏观 运动 是 可 以 被 探测 到 的 ， 微 多 普 勒 信号 特征 也 是 可 以 被 测量 出 来 的 。 图 1. 11 显 
示 了 一 个 横 距 一 纵 距 二 维 图 ， 这 是 中 心 频率 在 5GHz、 带 宽 为 6GHz 的 超 宽 带 雷 达 的 测 
量 结果 ， 图 中 墙 体 材料 和 墙 后 面 的 两 块 反射 板 清晰 可 见 ” 。 此 雷达 的 纵向 分 辨 率 为 
2. 5cm。 使 用 时 ， 雷 达 系 统 天 线 被 放置 在 一 个 运动 机 器 人 平台 上 ， 机 器 人 则 沿 着 墙 体 长 
度 方向 运动 ， 形 成 合成 孔径 进行 成 像 。 

2.5 





纵向 距离 /m 


0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
横向 距离 /m 


图 1.11 超 宽带 成 像 雷 达 对 两 个 反射 板 成 像 的 结果 ( 墙 体 中 的 亮 斑 是 钢筋 ) (© IEEE 2009074] ) 


1.4.6 生命 特征 探测 


高 分 辩 率 成 像 雷 达 系 统 可 用 来 探测 并 测量 人 体 的 微小 生物 运动 ,包括 呼吸 和 心脏 
跳动 引起 的 躯干 运动 。 由 于 多 普 勒 频 移 与 载 频 和 物体 运动 速度 成 正比 ， 所 以 要 测 
量 这 类 微小 运动 就 需要 很 高 的 载 频 ， 以 测量 出 较 小 的 多 普 勒 频率 偏 移 。 图 1. 12a) 显示 
了 一 个 用 于 测量 人 呼吸 与 心跳 的 K. 波 段 连续 波 雷 达 组 成 框图 。 图 1. 12b) 给 出 了 这 个 
雷达 在 人 体 躯干 前 面 和 后 面 时 所 测量 的 频率 响应 曲线 叫 ] 。 横 轴 是 以 心跳 速率 (跳动 / 
min) 显示 的 多 普 勒 频 移 。 
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b) 
图 1.12 a) 一 个 用 于 测量 人 的 生物 信和 号 特征 的 Ke 波段 连续 波 雷达 组 成 框图 
b) 人 的 呼吸 与 心跳 的 频 域 测量 结果 ; 测量 时 雷达 在 人 体 舰 干 前 面 和 后 面 的 距离 为 1. Sm 
( 横 轴 是 以 心跳 速率 (跳动 /min) 显示 的 多 普 勒 频 移 ) (© IEEE 20061!) 
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第 2 章 平面 电磁 波 基础 


不 论 是 在 安防 遥感 、 卫 星 遥 感 还 是 射电 天 文学 应 用 中 ， 都 要 在 遥感 器 与 远 处 位 置 
点 或 者 物体 之 间 进 行 能 量 传递 ， 以 获取 关于 物体 的 一 些 信息 。 当 遥感 是 通过 微波 或 者 
毫米 波 电 磁 辐 射 来 进行 时 ， 能 量 通 常 以 时 变 场 〈( 即 波 ) 的 形式 进行 传播 。 对 一 个 物体 
进行 遥感 ， 通 常 使 用 以 下 两 种 方法 : 测量 远 处 位 置 发 射出 来 的 固有 信和 号， 或 者 发 射 已 
知 信号 ， 然 后 测量 从 远 处 位 置 反射 过 来 的 回 波 信号 。 通 过 阅读 本 书 ， 读 者 将 会 了 解 ， 
这 些 信号 的 形式 实际 均 为 电磁 波 。 如 果 和 遥感 器 和 远 处 物体 的 距离 与 波长 相 比 足够 大 ， 
可 以 认为 电磁 波 是 平面 波 ， 因 为 它们 只 随 着 时 间 和 沿 传播 方向 变化 ; 它们 在 垂直 于 传 
播 方向 的 平面 上 的 幅度 与 相位 是 常数 。 这 种 波 就 叫 作 平面 波 。 按 照 定义 ， 波 在 垂直 于 
传播 方向 的 面 上 是 无 限 延 展 的 ， 所 以 平面 波 只 是 理论 存在 ， 但 是 当 波 从 波源 或 者 辐射 
口 面 传播 了 相对 于 波长 来 说 很 长 的 距离 时 ， 就 可 以 将 它 近 似 为 平面 波 。 例 如 像 图 2.1 
所 示 的 情况 ， 一 个 从 点 源 辐射 出 的 球状 波 面 ， 在 很 远 的 距离 处 可 以 近似 为 平面 。 同 时 ， 
一 个 距 高 辐射 源 很 远 的 接收 器 ,在 z 方 向 上 得 到 的 波 面 , 在 x*, y 方 向 上 近似 于 常数 。 
我 们 称 这 个 非常 特别 的 距离 范围 为 远 场 ， 这 一 点 我 们 将 在 第 4 章 进一步 详细 讨论 。 实 
际 上 ， 对 于 毫米 波 与 微波 波段 的 遥感 器 来 说 ， 它 们 的 远 场 距离 足够 小 ， 我 们 完全 可 以 
用 平面 波 近似 来 分 析 很 多 安防 遥感 器 。 关 于 平面 波 特性 的 理解 ， 对 进一步 理解 微波 与 


毫米 波 明 感 器 以 及 它们 在 安防 领域 中 的 应 用 ， 都 具有 重要 的 基础 意义 。 
平面 波 波 前 
球面 波 波 前 j 


8) 


图 2.1 从 点 源 发 射出 的 球面 波 波 前 ,在 传播 了 足够 长 距离 以 后 可 以 等 效 为 平面 波 


在 这 一 章 中 ， 我 们 将 从 麦克 斯 韦 方程 组 中 推导 出 描述 平面 电磁 波 的 方程 ， 并 介绍 
关于 平面 波及 其 特性 的 基本 知识 ,这些 知识 对 本 书 来 说 非常 重要 。 更 多 关于 平面 波 的 
知识 可 以 在 大 多 数 关 于 电磁 波 的 教科 书 中 找到 "。 


rj 
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2.1 麦克 斯 韦 方 程 组 


电磁 现象 基本 上 可 以 由 6 个 基本 的 物理 参量 描述 : 

e E (V/m), ， 电 场 强度 

。 H (A/m) 磁场 强度 

° D (C/m), BRR E 

° B (Wb/m), ， 磁 通 量 密度 

e J (A/m ) ， 电 流 密度 

© p (C/m), ， 电 荷 密度 

其 中 前 4 项 是 描述 电磁 场 的 物理 量 ， 而 电流 密度 和 电荷 密度 则 是 描述 源 的 物理 量 。 
电磁 场 是 由 电流 和 电荷 产生 的 ， 因 此 后 者 又 被 称 作 电流 源 与 电荷 源 。 然 而 ， 在 源 不 存 
在 的 情况 下 ， 我 们 也 可 以 描述 电磁 场 ， 此 时 我 们 假设 场 是 由 感 兴趣 区 域 之 外 的 源 产生 
的 。 这 种 情况 描述 了 电磁 场 在 自由 空间 中 的 传播 。 每 一 个 物理 量 都 是 由 它 对 空间 以 及 
时 间 的 依赖 关系 来 定义 的 ， 

x=x (T, t) (2.1) 

其 中 , x 表示 矢量 的 一 个 分 量 或 者 标量 , r 是 三 维 位 置 矢量 , t 是 时 间 变 量 。 为 了 简化 ， 
在 本 书 中 对 于 7 与 1 的 依赖 关系 是 隐 含 的 ， 并 且 在 必要 的 时 候 会 明确 提示 。 

场 与 源 的 相互 作用 是 由 4 个 麦克 斯 韦 方 程 确定 的 ， 即 


up 
VxE= i (25:2) 


VxH=D4J (2.3) 


V:-D=p (2.4) 
V-B=0 (2.5) 
X (2.2) 是 法 拉 第 定律 , A (2.3) 是 安培 一 麦克 斯 韦 定律 ， 或 者 安培 定律 ， 式 
(2.4) 是 高 斯 定律 ， 式 (2.5) 是 磁场 高 斯 定律 ， 或 者 可 以 理解 为 磁 点 源 的 不 存在 性 。 
统一 起 来 , X (2.2) ~ 式 (2.5) 叫 作 麦克 斯 韦 方 程 组 。 
源 参量 之 间 可 以 通过 下 式 联系 起 来 : 


V-J+ 220 (2.6) 


称 式 (2.6) 为 连续 性 方程 。 此 式 也 是 电荷 守恒 方程 的 表达 式 ， 它 表示 的 物理 含义 是 ， 
从 一 个 闭合 表面 溢出 的 电流 密度 等 于 闭合 表面 所 包围 的 电荷 密度 随时 间 变 化 率 的 负 值 。 
言 之 ,电荷 不 会 凭空 产生 或 者 消失 。 
X (2.2) ~ 式 (2.5) 所 描述 的 麦克 斯 韦 方程 组 被 称 为 麦克 斯 韦 方程 组 的 闵 柯 夫 
斯 基 形 式 。 但 这 种 形式 的 方程 组 是 不 平衡 的 ， 电 场 强度 与 电 通 量 密度 都 有 与 之 相对 应 
的 磁场 参量 ， 然 而 电流 密度 与 电荷 密度 却 不 存在 与 之 互补 的 磁场 参量 。 为 了 解决 这 个 
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问题 ,我 们 引入 以 下 两 个 纯 理 论 参 量 ,， 尽 管 在 自然 界 中 这 两 个 参量 并 不 存在 

© J, (V/m), Ri E 

。 p。( Wb/m ) ， 磁 荷 密度 

磁 荷 可 以 理解 为 磁 单 极 子 。 然 而 自然 界 中 只 有 磁 偶 极 子 存在 ， 如 果 将 磁 偶 极 子 分 裂 开 ， 
结果 将 是 两 个 更 小 的 磁 偶 极 子 。 尽 管 这 两 个 量 是 虚构 出 来 的 ， 但 当 描述 一 些 特定 问题 
时 ， 它 们 在 数学 上 是 非常 有 用 的 。 例 如 ， 在 第 4 章 对 于 口 面 天 线 的 讨论 中 ， 我 们 使 用 
了 磁 流 密度 。 使 用 了 磁 流 与 磁 荷 之 后 ， 麦 克 斯 韦 方程 组 变 为 


ðB 
Vipa -J. (2.7) 

-2D 
VxH= at tJ (2. 8) 
V:-D=p (2.9) 
Vo B=p, (2710) 


对 于 麦克 斯 韦 方程 组 的 其 他 形式 讨论 可 以 参考 文献 [5] 。 本 书 所 使 用 的 方程 组 形式 基 
本 上 是 闵 柯 夫 斯 基 形 式 ， 必 要 时 再 引入 磁场 源 。 由 于 麦克 斯 书 方 程 组 的 对 称 性 ， 电 场 
源 的 推导 与 分 析 可 以 非常 容易 地 推广 到 磁场 源 的 情况 中 ， 只 要 统一 地 将 磁场 参量 与 电 
场 参 量 进行 互 换 即 可 。 


2.1.1 本 构 参 数 


为 了 描述 媒质 中 电磁 现象 的 行为 和 特点 ， 需 要 引入 一 些 描述 媒质 与 场 参量 相互 作 
用 的 参数 。 总 体 上 ， 电 (HE) 通 量 密度 是 通过 下 式 与 电 ( 磁 ) 场 强 度 联系 到 一 起 的 ， 
no (2.11) 
H-B (2.12) 
其 中 ，e (F/m) 5u (W/m) 分 别 为 媒质 的 介 电 常数 与 磁 导 率 。 此 外 ， 电 流 密度 与 电 
场 强度 还 可 以 由 下 式 联系 起 来 : 
J=cE (2. 13) 
c (S/m) 是 媒质 的 电导 率 。 式 (2.11) ~ 式 (2.13) 被 称 为 本 构 关系 , Me Fu.c 
称 为 本 构 人 参数。 通常 情况 下 ， 本 构 参 数 均 为 复数 张 量 形式 。 然 而 ， 在 线性 、 均 匀 以 及 
非 色 散 媒 质 中 它们 只 是 简单 的 常数 。 
在 自由 空间 中 ， 电 导 率 为 零 ， 而 介 电 常数 与 磁 导 率 分 别 为 
£, 28. 854 x 107^ F/m (2.14) 


My =4 X10" H/m (2:15) 

除 自由 空间 以 外 ， 媒 质 的 介 电 常数 与 磁 导 率 通 常 由 自由 空间 中 的 数值 表示 : 
E= 8.85 (2. 16) 
= pu o (2.17) 


其 中 ，e, Sp, 分 别 被 称 为 相对 介 电 常数 与 相对 磁 导 率 。 媒 质 的 介 电 常数 永远 不 会 小 于 
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自由 空间 ， 因 此 相对 介 电 常数 永远 大 于 或 者 等 于 1， 并 且 只 在 自由 空间 中 等 于 1。 大 多 
数 的 媒质 的 相对 磁 导 率 非常 接近 于 1 ， 铁 磁体 与 铁 氧 体 是 例外 ， 它 们 的 磁 导 率 与 自由 空 
间 十 分 不 同 。 

电导 率 数值 的 大 小 经 常用 来 区 分 媒质 。 具 有 非常 高 的 电导 率 的 材料 是 导体 ， 而 那 
些 电 导 率 很 低 的 材质 是 介质 或 者 绝缘 体 。 良 导体 ,例如 金属 ,通常 被 近似 为 o = %， 
而 良 介 质 通常 被 近似 为 o =0， 这 种 媒质 将 在 第 3 章 中 介绍 。 

使 用 本 构 关 系 可 以 将 麦克 斯 过 方程 组 化 简 为 关于 电磁 场 参量 五 与 豆 的 形式 。 


VxE= E (2.18) 
VxHee E ck (2. 19) 
ðt 
V-E=2 (2. 20) 
é 
V-H=0 (2.21) 
在 这 种 形式 下 ， 媒 质 的 特性 已 经 通过 本 构 参 数 包含 在 方程 组 中 了 。 


2.2 时 谐 电 磁场 


上 一 章节 我 们 介绍 的 麦克 斯 韦 方程 组 是 普遍 的 形式 ， 并 未 对 电磁 场 参量 的 性 质 做 
任何 假设 。 在 微波 安防 和 遥感 中 ， 时 变 场 是 我 们 首要 研究 对 象 ， 尤 其 是 正弦 时 变 场 或 者 
时 谐 场 ， 因 为 它们 是 在 媒质 中 传播 场 的 形式 。 总 体 上 ， 时 谐 场 可 以 由 下 式 表 示 : 

x(r,t) =x(r)e™ (2. 22) 
AF, x (r) 描述 了 空间 域 的 场 ; w =2mf 是 场 随 时 间 振 荡 的 角 频 率 。 
时 谐 参量 的 时 域 导 数 很 容易 求 出 ， 式 (2. 22) 的 时 域 导 数 为 


p rst) = jay Cr) e = jay (r,t) (2.23) 

按照 式 (2.22) 的 表示 形式 ， 电 场 和 磁场 的 时 谐 形式 由 下 式 给 出 : 
E(r,t) =E(r)e™ (2. 24) 
H(r,t) =H(r)e™ (2.25) 


利用 式 〈2. 23) 的 性 质 ， 表 征 法 拉 第 定律 与 安培 定律 的 式 (2.18) MR (2.19) 中 的 


时 间 导 数 可 以 简化 ， 从 而 
Vx 五 = - jouH (2.26) 
V xH =jweE « cE (2.27) 


2.2.1 波动 方程 


时 谐 场 由 波动 方程 来 决定 。 因 此 可 以 认为 时 谐 电 磁场 是 一 种 波动 。 在 这 一 节 中 ， 
我 们 将 从 麦克 斯 韦 方程 组 推导 出 波动 方程 ,下 一 节 将 从 波动 方程 推导 出 平面 波 的 解 。 
考虑 一 个 自由 空间 中 的 无 源 电磁 场 ， 即 J=0 且 p=0， 同 时 电磁 场 参量 的 散 度 均 为 零 。 
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无 源 的 麦克 斯 韦 方 程 组 可 以 表示 为 
VxE= -jouH (2. 28) 
VxH=jweE (2. 29) 
V:E=0 (2.30) 
V+ H=0 (2.31) 
取 式 (2.28) 的 旋 度 
Vx(VxE)= -jouV xH (2. 32) 
将 式 (2.29) 代入 左边 ， 然后 利用 矢量 的 性 质 
Vx(VxA)=V(Y .4) - VA (2. 33) 
可 以 推出 
V(V E) -VE - o! suE (2.34) 
HFA (2.34) 左边 第 一 项 为 零 。 因 此 
VE +w guyE =0 (2.35) 
类 似 地 ， 对 于 安培 定律 也 有 同样 形式 ， 即 
VH +w suH =0 (2. 36) 
定义 波 数 左 (lm) 为 
k=w Ve (2. 37) 
X (2.35) 与 式 (2.36) 即 化 简 为 
VE+kE=0 (2.38) 
VH +kH=0 (2.39) 


X (2.38) 与 式 (2.39) REM H BA HEZCUEE 247 E. 如果 矢 量 场 被 分 解 到 直角 坐 
标 系 当 中 ， 结 果 就 是 6 个 标量 的 交 姆 霍 兹 方程 ， 形 式 为 


ax, T Ey, =0° (2.40) 
an? 

X=E, 五 的 某 一 分 量 ， n-X, y, Zo 

2.2.2 ”平面波 


标量 刻 姆 起 北方 程 最 简单 形式 的 解 为 一 个 只 有 一 个 坐标 分 量 的 场 。 假 设 电 场 只 有 
方向 的 分 量 ， 且 该 分 量 不 随 x,y 变化 ， woe. 电场 表达 趟 可 以 写 为 
ECr2 ame (2.41) 
拉 普 拉 斯 算 子 可 以 简化 为 
aE, 


VEs; 
az 





(2. 42) 


O 原 书 有 误 , 应 为 二 次 偏 导 。 一 译 者 注 
O 此 处 原 书 有 误 ， 增 加 条 件 E, AB, yie, I = =0。 一 一 译 者 注 
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然后 标量 净 姆 霍 兹 方程 变 为 
PA. AME, =0 (2.43) 





oz 
式 (2.43) 的 通 解 形式 为 
E,(z) =E e + E,e* (2. 44) 
该 式 是 两 个 波 的 又 加 ， 一 个 沿 +z 方 向 传播 ， 另 一 个 沿 -z 方 向 传播 。 
如 果 只 考虑 沿 +z 方 向 传播 的 波 ， 则 E, =0。 此 时 电场 表示 为 
E(r,t) =E e ^^ (2.45) 
波 的 相位 在 面 内 -如 上 是 常数 。 换 言 之 ， 波 在 x 和 yy 平面 上 无 限 延 展 ， 并 且 在 两 
个 方向 上 都 恒定 。 因 此 波 只 在 z 方 向 上 和 时 间 上 有 变化 。 这 种 波 的 波 前 定义 了 一 个 几 
何平 面 ， 因 此 叫 作 平面 波 。 平 面 波 是 在 垂直 于 传播 方向 的 平面 上 相位 与 幅度 均 恒 定 的 
电磁 波 。 一 个 从 源 发 出 的 、 并 传播 了 足够 长 距离 的 波 可 以 被 认为 是 平面 波 。 对 于 平面 
波 的 分 析 总 体 上 比 非 平面 波 简单 ， 因 此 将 波动 看 成 平面 波 可 以 简化 波 传播 问题 的 计算 
复杂 度 。 
角 频 率 o 描述 了 平面 波 在 时 域 上 的 变化 。 类 似 地 ， 波 数 描述 了 平面 波 在 传播 方向 
上 在 空间 域 上 的 变化 。 角 频率 由 场 随 时 间 波 动 来 定义 : 


osta (2. 46) 


其 中 , 7 是 时 域 变 化 的 周期 , 或 者 说 是 正弦 时 域 波动 的 相 邻 最 大 值 (或 最 小 值 ) 之 间 
的 时 间 间 隔 。 类 似 地 ， 波 数 可 以 由 空间 域 上 正 避 波 动 的 相 邻 最 大 值 来 定义 : 


2 
k= (2. 47) 


其 中 , A 是 波长 ,或 者 说 是 最 大 值 之 间 的 空间 域 距离 。 
波 数 与 波长 之 间 的 关系 也 可 以 由 一 个 固定 点 和 和 一 个 在 z 方 向 上 距 其 Az BOR zo + 
Az 来 定义 。 因 为 波长 是 空间 上 正弦 波动 的 最 大 值 间 的 距离 ， 令 Az-A, NU 


(wt —kz) - [et -k(z* A) ] =2T (2.48) 
因此 
kA =20 (2. 49) 
与 式 (2.47) 相符 。 
2.2.2.1 相 速 


电磁 波 在 媒质 中 以 有 限 的 速度 传播 。 对 于 平面 波 来 说 ， 相 位 在 垂直 于 传播 方向 的 
维度 上 是 常量 ， 因 此 ， 相 速 就 等 于 波 传播 的 速度 。 相 速 由 空间 域 上 相位 随时 间 的 变化 
率 来 定义 : 

dz 
az (2.50) 


由 平面 波 的 定义 可 知 ， 相 位 是 常量 (cons), Bp 
wt — kz = const (2-51) 
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或 者 
so (2. 52) 
因此 
sa (St 28 (2.53) 
利用 式 (2.37) 中 波 数 的 定义 : 
v, M (2. 54) 


因此 相 速 可 以 由 波 所 在 的 传播 媒质 的 本 构 参 数 唯一 地 确定 。 在 自由 空间 中 ， 相 速 等 于 


光速 ， 即 
1 


Hoo 


=2. 9979 x 10* m/s (2. 55) 





e 


2.2.2.2 EX H Z [BER 
考虑 一 个 在 z 方 向 上 传播 的 电场 ， 并 且 只 包含 x 方 向 的 分 量 。 


ESSE pan (2. 56) 
利用 法 拉 第 定律 ， 即 式 (2.28), ， 可 以 得 到 磁场 ， 
ALFE y ee 25 Jean (2.57) 
m om A 


可 以 看 到 ， 得 出 的 磁场 只 包含 y 方向 上 的 一 个 分 量 。 正 如 之 前 讨论 的 ， 这 是 一 个 在 确 
定 的 点 z 处 的 平面 波 ， 它 在 * Ay 两 个 方向 上 都 是 常量 。 因 此 


OE 9E _ 
alee =0 (2. 58) 
并 且 
oH oH _ 
Ihe =0 (2.59) 
由 安培 定律 ， 可 以 得 到 电场 的 z 分 量 为 
1 (9H, OH 
Ec om Gum 
类 似 地 ， 根 据 法 拉 第 定律 ， 有 
H =0 (2. 61) 
因此 ， 电 场 和 磁场 的 纵向 分 量 全 部 等 于 零 ; 平面 波 的 场 只 包含 与 传播 方向 相 垂 直 的 
分 量 。 
此 外 ， 电 场 与 磁场 彼此 之 间 也 互相 垂直 。 考 虑 电场 的 一 般 形 式 : 
E - xE, +yE, (2. 62) 
AX (2.57) 可 以 得 出 磁场 ， 即 
a k k 


H- -& —E, «y —E, (2.63) 
cop. cop. 
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因此 ， 可 得 电场 和 磁场 的 矢量 积 ， 即 
E.H- Egg rpg =0 (2. 64) 
au ^ ae 


综 上 ,， 电 磁场 不 仅 垂直 于 彼此 ， 也 同时 垂直 于 传播 方向 。 这 种 波 被 称 为 横 电 磁 波 
(Transverse ElectroMagnetic, TEM) 。 


XX (2.57) Brit BS ES AS RS BE BD A BAKER Ve/uo BARRA 8E E HO] 
关系 ， 可 以 根据 下 式 给 出 ; 


IHI =} E| (2.65) 
n 


. fe lE! 
TENES (2. 66) 


7 是 媒质 的 特征 阻抗 ， 单 位 是 Q。 将 自由 空间 中 的 介 电 常 数 与 磁 导 率 代 入 ， 可 得 自由 


空间 的 特征 阻抗 为 
No = J&-sra (2. 67) 


至 此 ， 我 们 仅 讨论 了 包含 一 个 分 量 的 电场 或 磁场 。 然 而 ， 对 于 场 的 分 析 可 以 拓展 
到 包含 多 个 维度 分 量 的 场 。 一 般 来 说 ， 交 姆 霍 兹 方程 即 式 (2.38) 的 解 由 下 式 给 出 : 


此 处 


E(r) =E,e**"" (2. 68) 
波 数 矢量 为 
k 2 Xk, + yk,  Zk, (2. 69) 
位 置 矢量 为 
r=xx+yytzz (2. 70) 
磁场 可 以 由 下 式 给 出 : 
二 (2.71) 
ay 
类 似 地 ， 电 场 由 下 式 给 出 : 
E= -wkxH (2. 72) 
2.2.3 能 量 和 功率 
电磁 波 的 电场 能 量 密度 是 
u,= E+ D (2.73) 
而 磁场 能 量 密度 是 
u eH B (2.74) 


2 
电磁 场 的 总 能 量 密度 为 电场 和 磁场 能 量 密度 的 总 和 。 如 果 电 磁场 是 在 线性 、 均 匀 、 无 
耗 媒质 中 传播 ， 本 构 参 数 即 为 时 不 变 的 ， 则 总 能 量 密度 为 
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u=u, +u, 2 (elEl Hl HP) (2.75) 


为 了 计算 电磁 波 所 携带 的 功率 ， 需 要 考虑 能 量 密度 随时 间 的 变化 率 。 它 由 下 式 
给 出 : 
aE , go 3H 


Ar = ek 。 op aH 3t (2. 76) 
利用 法 拉 第 定律 和 安培 定律 ， 电 场 和 磁场 关于 时 间 的 导数 为 
oF Lev XH J) (2.77) 
at E 
3H _1lyyp (2.78) 
ot Lu 
因此 ， 能 量 密度 随时 间 的 变化 率 为 
ot E+ (VxH) -H - (VxE) SEST (2.79) 
下 面 使 用 矢量 恒等式 
B-(VxA) -A* (VxB) =V- (AxB) | (2. 80) 
得 到 
9u gs (Rx) = -BN (2.81) 


ot 
式 (2.81) 描述 了 电磁 场 系 统 的 能 量 守 恒 , 我 们 称 之 为 坡 印 廷 定理 ， 以 JH. Poynting 
命名 。 左 边 第 一 项 代表 了 能 量 密度 的 微分 变化 率 ， 而 第 二 项 代表 了 功率 流 。 右 边 电场 
强度 与 电流 密度 的 矢量 积 代 表 了 场 在 源 处 所 做 的 功 。 无 源 情况 下 ， 能 量 密度 的 变化 率 
与 外 流 的 功率 相 平衡 ， 即 


ðu 

v- s+%=0 (2. 82) 
这 里 

S=ExH (2. 83) 
它 被 称 为 坡 印 廷 矢量 ， 代 表 了 电磁 波 所 携带 的 功率 。 对 于 时 谐 电 磁场 来 说 ， 坡 印 廷 矢 
量 由 下 式 给 出 : 

= SE xH" (2. 84) 
RE, xP. sh (2.82) 与 连续 性 方程 式 (2.6) 的 形式 相同 ， 而 坡 印 廷 定理 则 
表述 了 能 量 守恒 的 原理 ， 即 从 一 个 闭合 曲面 流出 的 功率 交流 量 等 于 曲面 内 部 能 量 密度 
的 变化 率 。 


2.3 波 的 极 化 


当 一 个 时 谐 波 通过 时 间 与 空间 进行 传播 时 ， 电 场 矢 量 与 磁场 矢量 都 会 随 之 变化 。 
电场 矢量 的 指向 为 时 间 与 空间 的 函数 ， 我 们 称 之 为 波 的 极 化 。 指 向 可 以 在 时 间 与 空间 
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上 保持 静态 或 者 动态 变化 。 为 了 保证 电磁 波 信和 号 的 最 大 接收 ， 接 收 天 线 的 极 化 方式 必 
须 与 人 射 波 的 极 化 方式 相 匹配 ， 这 一 点 我 们 将 在 第 4 章 讨论 。 如 果 天 线 的 极 化 方式 和 
入 射 波 的 极 化 相 垂直 ， 那 么 接收 机 硬件 系统 将 得 不 到 任何 信号 。 一 般 情 况 下 ， 入 射 波 
的 极 化 方式 会 与 天 线 的 极 化 方式 不 同 。 在 被 动 辐射 计 禹 感 中 ， 入 射 波 是 全 极 化 的 ;而 
天 线 仅 对 某 一 个 极 化 方式 有 响应 ， 这 时 ， 只 有 一 半 的 人 射 波 能 量 被 接收 系统 接收 。 主 
动 系统 接收 的 是 由 系统 发 射 后 再 经 物体 反射 回来 的 信号 。 因 此 极 化 方式 得 到 了 良好 匹 
配 。 然 而 ， 在 实际 情况 中 反射 信号 通常 也 会 发 生 一 些 去 极 化 ， 尽 管 这 种 情况 比较 少见 。 






2.3.1 线 极 化 
在 最 简单 的 情况 下 ， 电 场 沿 着 x -y 平 面 中 的 某 一 方向 变化 ， 我 们 称 之 为 线 极 化 。 
一 个 线 极 化 波 可 以 表示 为 
E - (XE, & yE,) e"? (2.85) 0 

该 场 的 幅度 轨迹 在 x — y 平面 是 一 个 直线 ， 其 幅度 由 下 
式 给 出 ; 

IEL 2 JE rE (2. 86) Ey tnnt | 
如 图 2.2 所 示 。 电 场 矢 量 与 x 轴 所 成 的 夹 角 为 | 

E, 
= arctan( 77) (2.87) i ; 


一 任意 位 置 的 实 部 获得 。 为 了 简单 起 见 ， 我 们 取 z =0。 
电场 的 实 部 由 下 式 给 出 : 

Re| E} = (XE, * yE,) cos( ot) (2. 88) 
图 2.3 显示 了 电场 矢量 随时 间 的 变化 。 当 wt =0， 矢 量 的 幅度 为 正 ， 且 角度 为 uH 
wt = 闻 时 ,余弦 项 为 零 ， 因 此 矢量 的 幅度 为 零 。 当 wt = mw 时 ， 矢 量 的 幅度 为 负 ， 且 角 
度 为 由 +T， 与 中 正好 呈 相 反方 向 。 因 此 ， 矢 量 的 轨迹 随时 间 呈 现 出 正弦 变化 ， 如 图 
2.4 所 示 。 


wt=T7/2 wot 





加 





2.3 “ 线 极 化 的 电场 矢量 的 指向 随时 间 变 化 
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图 2.4 随 着 时 间 (或 者 空间 ) 变化 ， 线 极 化 的 电场 轨迹 为 正弦 


如 果 电 场 沿 y 方 向 的 分 量 为 零 (E, =0) ， 则 矢量 的 幅度 为 及 ， 其 角度 中 =0， 电 场 
沿 x 轴 分 布 。 因 此 ， 这 个 波 是 * 方 向 的 线 极 化 波 。 类 似 地 ， 如 果 E, =0， 这 个 波 是 y 方 
向 的 线 极 化 波 。 值 得 注意 的 是 ， 不 论 是 空间 域 还 是 时 间 域 上 ， 都 有 同样 的 线性 行为 。 
之 前 的 分 析 也 同样 可 以 通过 固定 时 间 分 量 (通常 取 1=0)， 然 后 让 空间 分 量 产 变 化 而 
得 到 同样 的 正弦 响应 。 


2.3.2 椭圆 极 化 


线 极 化 代表 了 波 极 化 的 最 简单 形式 。 单 频 平 面 波 的 最 一 般 极 化 方式 为 椭圆 极 化 ， 
其 他 方式 的 极 化 均 为 其 特殊 形式 。 因 此 ， 任 意 单 频 波 都 可 以 由 椭圆 极 化 来 描述 。 首 先 
考虑 一 个 电磁 波 ， 


E=xE, +yE, (2. 89) 

这 里 
E, = E,cos( wt — kz) (2.90) 
E, = E,cos( wt — kz + 8) (2.91) 


相位 6 代表 了 组 成 整个 波 的 两 个 分 量 之 间 的 相位 差 。 为 了 更 简单 地 分 析 椭 圆 极 化 波 的 
动态 特性 ， 在 空间 上 取 z=0 的 固定 位 置 。 波 的 电场 分 量 可 以 表示 为 


E, = E coswt (2.92) 
E, = E,cos( wt +6) =E,( cos wt cosó — sin wt sin ô) (2. 93) 
或 者 

E 
— = coswt (2. 94) 

1 

E 3 : 

— = cos wt cosó — sin «t sind (2.95) 


E, 
将 式 (2.94) 与 式 (2.95) 二 次 方 相 加 ， 我 们 得 到 
(=) + (=) = cos? wt + cos? wt cos ô + sin’ wt sin’ 8 —2cos wt sin wt cos 6 sin ô 
(2. 96) 
右 侧 最 后 一 项 可 以 写成 
E 


2cos wt sin wt cos 8 sin 8 =2cos’ wt cos’6 — 2(=) . (z) ô (2.97) 
1 2 


36 fit i EAR BBR 


将 其 代 人 式 (2.96) 得 到 
(z) (2) -2(B)(B)e oso (2.98) 
这 是 一 个 椭圆 的 方程 ， 因 此 电场 矢量 随时 间 变 化 的 轨迹 是 一 个 椭圆 。 所 以 这 种 波 被 称 
为 椭圆 极 化 波 。 
A (2.98) 代表 了 单 频 波 最 一 般 的 极 化 方式 。 其 他 极 化 形式 由 (2.98) 的 特殊 情 
况 给 出 。 当 两 个 分 量 间 的 相位 差 为 6=0 或 者 时， 极 化 方式 即 为 线 极 化 。 在 这 种 情况 
下 ， 如 果 6=0 且 ,=0， 波 就 是 沿 着 x 方向 线 极 化 的 。 
一 个 重要 的 特殊 情况 就 是 5 = +m/2 并 且 ,==E,， 此 时 由 式 (2.98) 给 出 的 
极 化 变 为 
E; + E; =E =const (2.99) 


这 是 一 个 圆 的 方程 ， 因 此 这 种 波 被 称 为 圆 极 化 波 。 下 面 考虑 ，5 = X E E 


E, 的 情况 。 将 式 (2.90) 和 式 (2.91) RAR (2.89) 得 到 

E - XE, cos wt + yE, sin wt (2. 100) 
此 波 是 在 z=0 处 分 析 的 。 当 波 随时 间 传 播 时 ， 电 场 矢量 的 轨迹 为 圆 ， 由 图 2.5 所 示 。 
当 wt=0 时 ， 电 场 指向 * 轴 方 向 ; 当 wt=m/4 时 ， 电场 指向 与 + 轴 成 45° 夹 角 ; 当 wt = 
7/2 时 ， 电 场 是 沿 着 y 轴 方 向 。 因 此 ， 当 5 = - mw2 时 ， 场 沿 道 时 针 方向 画 出 圆 轨 迹 ， 
我 们 称 之 为 右手 圆 极 化 ， 因 为 沿 着 波 传播 的 方向 轨迹 符合 右手 定 则 。 当 5 = m/2 时 , 电 
场 矢 量 画 出 了 一 个 顺 时 针 方向 的 圆 ， 因 此 称 之 为 左手 圆 极 化 s。 





图 2.5 圆 极 化 波 矢量 


O 原 书 此 处 有 误 ， 应 为 5= - 了。 一 一 译 者 注 


O 原 书 此 处 有 误 ， 此 处 将 ô= 15 ô=- 3 互 换 位 置 。 一 一 译 者 注 
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值得 注意 的 是 ， 通 常情 况 下 ， 没 有 一 个 固定 的 定义 波 的 电场 矢量 方向 的 方法 。 换 
言 之 ， 极 化 椭圆 的 轴 不 一 定 与 预先 设 定 的 坐标 系 的 轴 相 重合 ， 极 化 椭圆 的 轴 通 常会 以 
一 定 的 角度 偏离 预定 坐标 系 ， 偏 转角 由 式 〈2. 87) 给 出 。 对 于 不 主动 发 射电 磁 波 的 被 
动 系统 尤其 如 此 。 对 被 动 系统 而 言 ， 源 发 出 的 电磁 波 可 能 是 沿 着 任意 指向 的 ， 它 的 极 
化 坐标 系 的 精确 角度 并 不 重要 ， 重 要 的 是 波 各 分 量 间 的 相对 角度 或 相对 相位 差 ， 是 它 
确定 了 极 化 的 类 型 。 在 主动 系统 中 ， 反 射 波 的 极 化 也 不 一 定 与 发 射 波 相 匹配 ， 因 为 物 
体 在 反射 人 射 波 时 可 能 会 改变 它 的 极 化 方式 。 
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第 3 章 媒质 中 的 电磁 波 


在 前 一 章 中 ,我 们 介绍 了 在 普通 无 损耗 媒质 中 传播 的 电磁 波 的 基本 概念 。 在 这 一 
章 中 ,我 们 将 着 重 介绍 在 有 损耗 媒质 中 传播 的 电磁 波 ， 并 讨论 电导 率 导 致 的 损耗 和 不 
同 媒质 边界 产生 的 效应 ， 以 及 在 安防 遥感 中 过 到 的 某 些 特殊 媒质 的 物理 特性 。 

在 遥感 中 ， 行 波 所 遇 到 的 媒质 主要 取决 于 所 执行 的 测量 种 类 ， 由 图 3.1 所 示 。 在 
雷达 应 用 中 ， 波 从 雷达 天 线 发 射 ， 通 过 大 气 传 播 ， 然 后 被 待 测 物体 反射 。 反 射 波 在 遇 
到 接收 天 线 之 前 会 再 一 次 在 大 气 中 传播 。 而 在 有 人 体 存在 的 探测 情况 下 ， 波 的 一 部 分 
能 量 会 穿 透 衣物 ， 并 遇 到 皮肤 。 如 果 测 量 的 目标 是 违禁 品 ， 波 也 会 同时 遇 到 人 衣物 下 
的 违禁 品 。 波 也 可 能 穿 过 在 天 线 与 衣物 之 间 的 墙 体 。 在 被 动 辐射 计 应 用 中 ， 波 是 由 物 
体 本 身 的 自然 热 辐 射 产生 的 ， 并 且 是 通过 大 气 传播 到 接收 天 线 。 如 果 人 体 是 待 检测 物 
体 ， 在 到 达 接 收 天 线 之 前 ， 波 会 穿 透 衣物 ,并 可 能 其 至 穿 透 墙 体 。 


雷达 | | 
KA 衣服 皮肤 
a) 


辐射 计 


a 


KA 衣服 q 皮肤 


图 3.1 a) 雷达 探测 违禁 品 应 用 中 涉及 的 媒质 图 示 b) 存在 人 
体 时 辐射 计 测量 应 用 中 涉及 的 媒质 图 示 


在 遥感 中 , 波 所 过 到 的 特殊 种 类 媒质 ， 以 及 其 物理 参数 构成 (例如 厚度 等 )， 都 取 
决 于 不 同 的 应 用 范围 。 多 数 情况 下 ， 行 波 是 通过 大 气 传播 的 。 同 时 许多 安防 遥感 的 场 
景 中 ， 人 体 也 会 出 现在 测量 中 ， 人 了 既 可 以 作为 被 探测 的 物体 ， 也 可 以 作为 隐匿 违禁 品 
的 背景 。 行 波 传播 过 程 中 穿 过 多 种 不 同 的 媒质 ， 每 一 种 媒质 都 具有 不 同 的 物理 和 电磁 
特性 ， 进 而 影响 行 波 的 幅度 与 相位 。 当 行 波 遇 到 两 种 不 同 媒质 的 分 界面 时 ， 波 的 一 部 
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分 将 被 新 媒质 反射 回来 ， 而 另 一 部 分 则 穿 透 进去 。 因 此 为 了 更 准确 地 设计 遥感 器 ， 理 
解 介质 的 损耗 与 媒质 的 分 界面 效应 尤为 重要 。 例 如 ， 在 用 雷达 探测 墙 体 后 违禁 品 的 应 
用 中 ， 人 入射 波 需 要 有 足够 的 能 量 来 穿 透 墙 与 衣物 ， 然 后 被 违禁 品 反 射 ， 并 且 再 一 次 地 
穿 过 衣物 与 墙 体 材 料 ; 同时 ， 为 了 保证 足够 高 的 检测 信 噪 比 ， 波 还 需要 仍然 保持 有 足 
够 的 能 量 。 

这 一 章 的 开始 部 分 将 推导 导 行 电磁 波 在 普通 的 损耗 介质 中 的 效应 。 接 着 ,将 讨论 
不 同 媒质 分 界面 与 行 波 之 间 的 相互 作用 。 最 后 ， 本 章 将 列 出 一 些 在 毫米 波 微波 安防 遥 
感 中 遇 到 的 特殊 媒质 参数 ， 包 括 大 气 效应 、 墙 体 和 衣物 材料 的 衰减 ， 以 及 不 同人 体 组 
织 的 参数 。 


3.1 无 界 媒质 中 的 平面 波 传播 
在 第 2 章 中 ， 普 通 媒质 中 时 谐 场 的 法 拉 第 定律 与 安培 定律 表示 为 下 式 ， 


VxE= -jouH (322) 
VxHz-(jose tc) E (3.2) 

当 电 导 率 不 为 零 时 ， 波 动 方程 可 以 表示 为 
VE +°w'pe(1-j-2)E=0 (3.3) 


第 2 章 中 ， 我 们 曾 讨 论 得 出 一 个 沿 着 z 轴 传 播 的 平面 波 只 有 x* 和 Y 方 向 的 分 量 。 考 虑 一 
个 电场 分 量 沿 x 方 向 的 平面 波 , X (3.3) 的 解 即 变 为 
E. (2) = Eja Mi e pee (3.4) 


A Me e ere 
k=w vpe, [1 jx k- J1 s (355) 


我 们 称 之 为 复 波 数 ， 并 且 


此 处 ， 


k, 2o Jew (3.6) 
CREA 2 章 中 介绍 的 实 波 数 。 对 于 一 个 无 损耗 介质 来 说 ，o 20, 3X (3.5) 就 变 成 
Tk. 
复 波 数 对 于 波 的 传播 的 影响 ， 可 以 更 简单 地 通过 将 指数 变量 分 解 成 实 部 和 虚 部 来 
确定 。 也 就 是 使 


E,(z) =Be LE. (3.7) 
AX (3.5) 得 
jk=atjB= y -w ue + jous (3.8) 


X (3.8) "PAREN EAA y =0 + j8, Alb Aor RT AS R 


O 此 处 原 书 有 误 ， 应 为 加 号 。 一 FERE 
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E,(z) =E” (3.9) 
HR (3.8) 平方 ， 并 且 分 别 对 实 部 虚 部 取 等 式 ， 我 们 得 到 了 以 下 关系 式 ， 
oc -B = -w pe (3.10) 
2a8 = apo i (3. 11) 
从 这 里 我 们 推导 出 
MAU Vas >| (2) aJ (3.12) 


poe vel (fe (e) aie 


第 一 项 o 叫 作 衰减 系数 ， 或 者 吸收 系数 ， 单 位 是 Np/m; B 是 相位 系数 ， 单 位 是 rad/m。 
ER (3.7) 中 ， 波 的 表达 式 中 包含 了 衰减 系数 与 距离 的 乘积 的 指数 项 ， 当 波 穿 透 到 媒 
质 当 中 时 ,该 项 导致 了 波幅 度 的 衰减 。 而 相位 系数 导致 波 在 传播 时 相位 的 变化 。 注 意 
当 媒 质 的 电导 率 为 零 时 ， 
了 (3. 14) 
seek (3. 15) 
并 且 波 由 下 式 给 出 ， 
E (z) = Eje i (3.16) 
该 式 与 第 2 章 的 推导 相同 。 这 种 波 不 会 衰减 ， 因 此 非 电导 媒质 是 无 损耗 的 。 
当 波 在 一 个 电导 媒质 中 传播 时 ， 幅 度 就 会 下 降 。 当 波 的 幅度 下 降 到 原始 幅度 的 1/e 
时 ， 所 传播 的 距离 叫 作 趋 肤 深 度 5， 可 以 通过 下 式 推导 得 到 ， 
ele (3. 17) 
或 者 
ó-m (3.18) 


某 种 特定 媒质 可 以 根据 其 电导 率 与 角 频 率 和 介 电 常数 乘积 的 比值 来 将 其 进行 分 类 。 特 
别 地 ， 损 耗 角 正 切 tanó 由 下 式 定义 ， 


e 
tan 82 7- (3.19) 


它 同 时 出 现在 衰减 系数 和 相位 系数 的 表达 式 当 中 。 值 得 注意 的 是 ， 损 耗 角 正 切 并 不 是 
趋 肤 深 度 5 的 正切 。 具 有 大 损耗 角 正 切 的 材料 有 着 高 电导 率 与 高 损耗 ; 反之 ， 小 损耗 
角 正 切 代表 了 低 损耗 。 

波 的 相 速 可 以 由 相位 常量 给 出 ， 


(3. 20) 
同时 它 的 波长 由 下 式 给 出 ， 


O 原 书 有 误 ， 工 应 为 志 。 一 一 译 者 注 
He wE 
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_20 
A= B (3.21) 
3.1.1 REG 


如 果 媒 质 的 电导 率 远 远大 于 介 电 常数 与 角 频 率 的 乘积 ， 该 媒质 即 为 良 导体 。 这 种 
媒质 也 是 高 损耗 的 ， 它 的 衰减 非常 明显 。 一 个 良 导体 媒质 由 下 式 定 义 ， 


© 551 (tan 8»»1) (3. 22) 
[0724 


式 (3.12) 5x (3.13) 中 的 根 号 项 可 以 由 下 式 来 近似 ， 


1+(Z) 11e uns (3.23) 
WE WE WE 
因此 我 们 得 出 衰减 和 相位 系数 
a~o LE /an5= [ome (3. 24) 
Bo Vus, | 7; tans = , | ono (3.25) 
波动 方程 的 解 由 下 式 给 出 ， 
E.(2) = BDV (3.26) 


从 式 (3.18) MA (3.24) 得 出 ， 良 导体 的 趋 肤 深 度 为 


ee ce (3.27) 
Mise 


因为 o 非常 大 ， 所 以 趋 肤 深度 很 小 。 对 于 如 金 、 铜 、 铝 这 样 的 良 导 体 来 说 ， 趋 肤 深度 
在 10GHz 时 的 数量 级 为 8 x 10…m。 因 此 ， 导 体 上 面 的 大 部 分 电流 都 被 限制 在 表面 上 ; 
当 波 向 媒质 当中 传播 时 ， 能 量 迅 速 地 衰减 。 理 想 导体 有 着 无 穷 大 的 电导 率 ， 因 此 趋 肤 
深度 为 零 ， 行 波 是 无 法 穿 人 理想 导体 内 部 的 。 所 以 ， 理 想 导 体内 部 没有 任何 的 场 。 


3.1.2 RK 


与 良 导体 相对 的 ， 良 介质 是 由 相 比 于 介 电 常数 和 角 频 率 的 乘积 较 小 的 电导 率 来 定 
义 的 ， 因 此 有 着 相对 小 的 损耗 。 由 下 式 给 出 


ed (tan 8 ««1)? (3.28) 
运用 二 项 式 定理 , A (3.12) 中 的 根 号 项 可 以 写 为 
Ese ETT VENE a ije 
G Eripe ee "iiS (3.29) 


O 原 书 有 误 ， 世 应 为 志 。 一 一 译 者 注 
pe we 
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根据 式 (3.12), ， 高 次 项 可 以 忽略 不 计 ， 我 们 只 保留 前 两 项 。 训 减 常 数 可 以 写 为 


amo VE 人 = Hang = 多 /上 (3. 30) 
相似 地 ， 我 们 得 到 相位 常数 ， 





B=w Vue =k, (3.31) 
在 该 推导 中 ， 我们 只 保留 了 二 项 式 展开 中 的 第 一 项 。 因 此 波 的 形式 由 下 式 给 出 ， 
E,(z) =E hee- (3. 32) 
因此 ， 从 式 (3.18) AIX (3.30) 可 以 得 出 良 介 质 的 趋 肤 深度 为 
2 
S CS 33) 


3.1.3 媒质 中 的 波 阻 搞 


我 们 在 第 2 章 中 讨论 过 ， 横 波 的 电场 矢量 与 磁场 矢量 是 相互 垂直 的 。 同 时 由 在 > 
方向 的 电场 分 量 给 出 的 磁场 分 量 为 


. 1 ðE, 
mSS (3. 34) 
在 损耗 媒质 中 ， 这 个 结果 可 以 写成 
H, = -jjBR = jg (3.35) 
au. wu 
波 阻 抗 是 电场 和 磁场 分 量 的 比值 ， 因 此 由 下 式 给 出 
-E p f jo 
aed = y Na-*jes CM 


对 于 良 介质 来 说 ， 波 阻抗 由 下 式 给 出 


ALS (3.37) 
类 似 地 ， 良 导体 的 波 阻 抗 由 下 式 给 出 


n~ JE (1+j) = (3. 38) 


3.1.4 复 介 电 常数 与 色散 


考虑 时 谐 场 的 安培 定律 ， 
VxH=(a+jwe)E (3.39) 
媒质 的 介 电 常数 可 以 定义 为 
ec=e-j— =e! je" (3. 40) 
该 式 为 复 介 电 常数 ， 因 此 安培 定律 也 可 以 写成 
V xH =jwe,E (3.41) 


类 似 地 ， 复 磁 导 率 可 以 写成 
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be =p! — ju" (3. 42) 
大 多 数 媒 质 有 非 复数 的 磁 导 率 ， 磁 导 率 的 虚 部 为 零 ， 因 此 可 以 简化 为 wec = 上 。 介 电 常 数 
的 实 部 可 以 由 = =e 给 出 ， 而 介 电 常数 的 虚 部 由 式 (3.40) 通过 电导 率 定 义 给 出 


e" =Z (3.43) 


UX (3.40) 和 式 (3.42) 的 形式 给 出 衰减 系数 与 相位 系数 的 表达 式 ， 


non 
E 


(3. 44) 


B= so we] w 15) (i5) NN (3.45) 


对 于 非 复 磁 导 率 来 说 ， ER (3. i 2 (3.13) 的 形式 。 在 本 书 的 剩余 
部 分 中 为 了 简化 ， 不 论 是 复数 还 是 实数 ，s 入 都 将 分 别 表示 介 电 常数 和 磁 导 率 。 
通常 ， 介 电 常 数 和 磁 导 率 相 对 于 频率 都 不 是 恒定 不 变 的 ， 即 
é—e(w) uuo) (3.46) 
然而 通常 大 多 数 媒质 的 磁 导 率 相 对 于 频率 的 变化 并 不 大 。 频 率 依赖 性 的 相对 介 电 常数 
取决 于 媒质 的 很 多 性 质 ， 并 且 由 下 式 给 出 口 ， 
elw) Wi 
[- Ma 1 + » dw wr (3.47) 
式 中 ，w,, 是 媒质 的 等 离子 体 频率 ; o, 是 偶 极 矩 谐 振 频 率 ; D, 是 阻尼 系数 。 
如 果 取 频率 无 限 趋 近 于 零 ， 介 电 和 常数 变 为 
lig Lo) = > ais (3. 48) 


w0 


该 式 为 媒质 的 静电 或 者 是 直流 相对 介 电 常数 。 当 频率 趋 近 于 无 穷 时 ， 相 对 介 电 常数 的 
实 部 与 虚 部 的 分 量 由 下 式 给 出 ， 








lim £ (e) -1-o^Y o (3.49) 

0 i 

lim te) 2-20 Y «T, (3. 50) 
0 i 


该 式 是 等 离子 体 的 相对 介 电 常数 的 实 部 和 虚 部 分 量 。 复 介 电 常 数 的 实 部 与 虚 部 分 量 并 
不 是 相互 独立 的 ， 它 们 通过 克拉 茂 - 克 郎 尼 变 换 关 系 相互 联系 起 来 2 。 


Fal sil ya (3.51) 
" L4. 
e"(w) - t? top) Li. - (3.52) 


AF, o 是 媒质 的 静电 (直流) BFR; 将 0 与。 排除 在 积分 
限 外 。 
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行 波 对 于 介 电 常数 与 磁 导 率 的 依赖 性 效果 体现 在 波 的 相 速 上 ， 
1 

7 057051 (3.53) 
因此 相 速 是 频率 的 函数 ， 而 一 个 非 单 频 波 的 不 同 频率 分 量 会 有 不 同 的 相 速 ， 我 们 称 这 
种 现象 为 波 的 色散 。 关 于 色散 ， 可 以 通过 电磁 方 波 脉冲 来 演示 。 方 波 包 含 了 多 个 频率 
分 量 ， 而 每 个 频率 分 量 会 有 细微 不 同 的 相 速 ， 其 中 一 些 分 量 传播 得 快 而 另外 一 些 分 量 
则 传播 得 慢 ， 因 此 脉冲 的 形状 就 会 被 展 宽 。 如 图 3. 2 所 示 ， 当 波 在 媒质 中 的 传播 距离 
增加 时 ， 脉 冲 的 形变 也 会 随 之 加 剧 。 具 有 足够 罕 频 带 的 波 可 以 近似 等 效 为 单 频 波 ， 此 
时 介 电 常数 与 磁 导 率 就 可 以 等 效 为 常数 。 这 种 情况 下 ， 波 的 色散 可 以 忽略 不 计 。 然 而 
实际 上 所 有 的 波 都 会 经 历 色 散 ， 一 个 波 可 以 被 看 作 是 很 多 单 频 波 的 壹 加 ， 每 个 单 频 波 
都 有 不 同 的 相 速 系数 。 





原始 脉冲 
图 3.2 媒质 中 方 波 的 色散 


3.2 平面 波 在 有 界 媒质 中 的 传播 


前 面 的 分 析 主 要 讨论 了 平面 波 在 均匀 无 界 媒质 中 的 传播 。 当 两 种 不 同 的 媒质 相连 
时 ， 在 交界 面 处 会 有 本 构 参 数 的 不 连续 性 ， 因 而 影响 了 两 种 媒质 中 的 电磁 波 。 在 一 种 
无 界 媒质 中 所 推导 的 波 传播 特性 ， 并 不 适用 于 平面 波 穿 透 媒 质 边 界 的 情况 ; 然而 ， 如 
果 边 界 两 侧 的 场 是 已 知 的 ， 场 的 解 则 可 以 通过 从 一 种 媒质 到 另 一 种 媒质 的 推导 得 到 。 

规定 边界 上 场 行为 的 条 件 ， 称 之 为 边界 条 件 或 者 跳 路 条件， 并 且 该 条 件 是 从 麦克 
斯 韦 方程 组 中 推导 出 来 的 。 共 有 两 组 规定 了 边界 上 场 的 切 向 分 量 与 垂直 分 量 的 边界 
条 件 。 考 虑 图 3. 3 描述 的 情况 ， 两 个 包含 了 不 同 媒 质 的 区 域 由 包含 了 电流 与 磁 流 的 边 
界 分 隔 开 来 。 切 向 的 边界 条 件 是 

nx(E, -E,) = -J, (3. 54) 

nx (H, -H,) =J (3. 55) 
因此 ， 电 场 切 向 分 量 的 差异 必须 等 于 边界 上 的 磁 流 密度 ， 而 磁场 切 向 分 量 的 差异 则 等 
于 电流 密度 。 垂 直方 向 的 边界 条 件 为 

n+ (D, -D,) =p (3. 56) 

n- (B, -B,) =p, (3:57) 
因此 ， 场 垂直 分 量 的 不 连续 性 是 由 在 边界 表面 上 的 电荷 密度 导致 的 。 

如 果 边 界 上 没有 源 ， 则 边界 条 件 为 

nx (E, -E,) =0 (3. 58) 
nx (H, -H,) =0 (3. 59) 
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媒质 1 á 
E,,H,,D,, Bi 





媒质 2 
Ez, H; , D>, B; 


图 3.3 两 种 媒质 在 边界 上 的 电磁 场 与 源 

(D, -D,) =0 (3. 60) 

(B, - B) =0 (3. 61) 
困 此 当 边 界 表面 上 不 存在 源 时 ， 场 在 边界 上 的 切 向 与 垂直 分 量 是 连续 的 。 

3.2.1 垂直 入 射 时 波 的 反射 与 透射 


当 平 面 波 入 射 到 两 种 媒质 的 分 界面 上 时 ， 波 的 一 部 分 会 被 表面 反射 回 媒 质 1 ， 而 另 
一 部 分 则 透射 到 媒质 2 中 。 假 定 有 一 个 沿 z 方 向 传播 的 平面 波 ,垂直 入 射 到 z=0 处 的 
无 源 边界 上 ， 如 图 3.4 所 示 。 人 和 射电 场 可 以 由 下 式 给 出 ， 


n- 
n- 


E, sxE,e "* (3. 62) 
根据 安培 定 则 ， 入 射 磁场 由 下 式 给 出 
H, =y im (3. 63) 
被 边界 反射 回 媒质 1 中 的 场 由 下 式 给 出 
E, - RE,e ^" (3. 64) 
^ E, +j 
H, = -yR—e*** (3.65) 


M 
其 中 ,， 尺 表示 反射 系数 ， 它 是 由 反射 波 的 幅度 在 人 
射 波 的 幅度 中 所 占 比 例 来 定义 的 。 透 射 到 第 二 种 媒 


质 中 的 场 由 下 式 给 出 ， 
E, -XTE,e "* (3. 66) 
H, = 7 ew (3.67) 
Neo 


其 中 ，7 是 透射 系数 ， 它 表示 了 透射 人 媒质 2 中 的 
波 的 幅度 所 占 的 比例 。 

我 们 使 用 边界 条 件 来 确定 透射 与 反射 系数 ,并 图 3.4 垂直 人 射 波 在 两 种 媒质 
在 两 种 媒质 的 边界 上 进行 求解 。 因 为 波 是 垂直 入 射 边界 的 反射 与 透射 
的 ， 平 面 波 的 电场 与 磁场 矢量 方向 都 垂直 于 传播 方 
向 ， 所 以 式 (3.62) ~ 式 (3.67) 所 给 出 的 场 全 部 与 边界 表面 相 切 。 因 为 边界 上 没有 
源 ， 所 以 根据 边界 条 件 ， 边界 两 边 的 切 向 场 相等 ， 即 
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Ej + Ba Ea (3. 68) 
Hu Hou RH, us (3.69) 
代 人 式 (3.62) ~ 式 (3.67) 我 们 得 到 
1+R=T (3. 70) 
lo -mpelr (3.71) 
Th Ne 
根据 式 (3.70) 和 式 (3.71) RMT, 
MN 
R (3.72) 
T. (3.73) 
M +N 


因此 ， 垂直 入 射 平面 波 的 反射 系数 与 透射 系数 可 以 只 通过 媒质 的 特征 阻抗 来 确定 。 当 
m =m 时 ,得 到 R=0 并 且 7=1， 此 时 波 全 部 透射 到 了 第 二 种 媒质 中 ,没有 发 生 任 何 
反射 。 

通过 式 (3.62) 和 式 (3.64) 对 尺 进 行 推导 ， 可 以 得 到 媒质 1 中 任意 一 点 z 处 的 
反射 系数 ， 





RI, == = Re? (3.74) 


类 似 地 ， 离 开 边 界 处 任意 一 点 的 透射 系数 也 可 以 通过 媒质 2 中 点 到 处 的 透射 波 与 媒质 1 
中 点 汪 处 的 人 射 波 来 确定 ， 


pis 





_E.(z =z) _ 


-jO0 ~ ha) 
^ Et (3.75) 


3.2.2 任意 入 射 时 波 的 反射 与 透射 


以 任意 角度 人 射 到 边界 上 的 人 射 波 ， 总 可 以 划分 成 为 两 种 极 化 中 的 一 种 ， 我 们 是 
根据 电场 与 人 射 平面 的 相对 方向 来 进行 划分 的 。 其 中 入 射 平面 是 由 波 的 方向 矢量 与 垂 
直 于 边界 的 单位 矢量 共同 规定 的 平面 。 当 电场 方向 垂直 于 人 射 平面 时 我 们 称 之 为 横 电 
波 (TER); 当 电 场 方向 平行 于 入 射 平面 时 ， 我们 称 之 为 横 磁 波 〈(TM 波 ) 。 假 定 边 界 
在 某 一 方向 上 是 无 穷 大 的 ， 可 以 通过 任意 规定 坐标 轴 ， 使 其 与 两 种 人 射 极 化 波 中 的 一 
种 的 入 射 平 面相 重合 。 此 外 ,任意 的 波 都 可 以 被 认为 是 TE 与 TM 波 的 又 加 ， 这 样 可 以 
将 各 个 分 量 的 场 分 解 开 来 ， 然 后 对 它们 分 别 进行 分 析 。 
3.2.2.1 BR GEAR) AS 

TE 波 入 射 到 一 个 表面 上 所 产生 的 人 射 场 、 反 射 场 与 透射 场 如 图 3.5 所 示 ， 并 且 由 
下 式 给 出 

EB eo (3. 76) 
E =R Eye tee (3.77) 
E, SyP er (3.78) 
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3.5 横 电 波 以 任意 角度 人 射 到 边界 上 


A - E. "7 
H, = ( — Xcos6, + zsin,) —e enti + emen (3. 79) 
Th 
A x Ee A 
H, = (xcos0, + zsin,) R, —e te- mtn (3. 80) 
Ni 
^ ^ By eae: 
H, = ( — Xcos0, + Zsin8,) T , Eu dr Las (3.81) 
2 


R 5 T, 分别 表 示 TER (或 者 垂直 极 化 ) 的 反射 和 透射 系数 。 我 们 可 以 根据 边界 条 件 
推导 出 两 个 明显 的 关于 人 射 、 反 射 和 折射 角度 的 关系 式 。 因 z=0 处 的 切 向 场 是 连续 
的 ， 所 以 边界 上 场 的 相位 分 量 必须 相等 ， 所 以 

k,sin6, = k,sinð, = k,sing, (3. 82) 
从 第 一 个 等 式 中 我 们 推导 出 

@=0. (3. 83) 

我 们 称 之 为 斯 涅 耳 反 射 定律 ， 即 反射 波 从 边界 传播 出 去 的 角度 等 于 入 射 波 的 角度 。 从 
第 二 个 等 式 我 们 得 出 





(3. 84) 


我 们 称 之 为 斯 涅 耳 折 射 定律 。 该 定律 表述 了 透射 波 的 角度 可 以 由 入 射 波 的 角度 以 及 两 
种 媒质 的 波 数 来 决定 。 | 


Eh. . 
i= arcsin[ sing, | (3. 85) 
2 


同 垂直 人 射 的 情况 类 似 ，TE 波 的 反射 与 透射 系数 也 可 以 通过 边界 条 件 上 的 切 向 分 量 等 
式 来 推导 。 通 过 在 z=0 处 的 电场 得 到 的 结果 为 
1+R, =T, (3. 86) 
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而 通过 磁场 得 到 的 结果 为 
Y = Re = Lr eost, (3. 87) 
Th T]; 


第 一 个 表达 式 与 从 垂直 人 射 得 到 的 结果 相同 ， 因 为 电场 仍然 与 分 界面 相 平行 。 根 据 式 

(3.85)， 当 % 20 Rf, Jil 9, =0， 第 二 个 表达 式 则 简化 为 垂直 人 射 的 表达 式 。 对 于 TE 波 

的 反射 系数 与 透射 系数 ， 我 们 通过 解 式 (3.86) 与 式 (3.87) 得 到 
_ T2 cosb — N, cos6, 

^ 720086, + N, cos, Ges) 


2n,c0s6, (3.89) 


15 72,0080, + 7, cos, 


对 于 非 磁 媒 质 (上 =p 74.) , RATER 3.6 PHM TE 波 的 透射 系数 与 反射 系数 随 人 
射 角 0, 的 变化 趋势 。 当 人 射 角 接 近 90* 时 ， 反 射 系数 接近 1， 这 可 以 理解 为 人 射 角 达 到 
了 不 再 人 射 到 边界 上 的 角度 。 同 理 ， 当 人 射 角 接 近 90* 时 ， 透 射 系 数 接近 零 。 


1.0 


0.8 


| Ry 
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图 3.6 TE 波 反射 系数 (图 a) 透射 系数 (Ab) 随 人 射 角 变化 
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3.2.2.2 BE (平行 极 化 波 ) AR 
对 于 TM 人 射 波 的 电场 和 磁场 分 量 如 图 3.7 所 示 ， 并 由 下 式 给 出 ， 


E, = (Xcos8, —Zsin 0,) E,e "^e e tin (3. 90) 
E, = (X cos 6, +Zsin 0,) R, Eye Pie como (3.91) 
E, = (Xcos 0, - Zsin 0,) T, Eje "(te ento (3.92) 

FU. RET 
H, =y a^ EEN (3.93) 
1 

A E, 一 其 1(singrx - cos8,2) 

H.- Palak (3. 94) 
1 
a E, ja singz + cosQaz) 
H, EIS (3.95) 
2 


对 边界 上 的 相位 取 等 式 ， 我 们 可 以 得 到 与 式 (3.83) 和 式 (3.84) 相同 的 表达 式 。 取 
边界 上 的 切 向 场 等 式 ， 我 们 得 到 
(1+R, )cos@, = T, cosb， (3. 96) 


1 1 
(1-R,) 2—T 3.97 
m D Sg ha gc 


.通过 同时 解 式 (3.96) 和 式 (3.97) 我 们 得 到 TM 波 的 反射 系数 与 透射 系数 ， 





3.7 边界 上 任意 角度 人 射 的 横 磁 波 


_ 726088, — 7, cos; 


1]; C056, + 7), cos; pra 


23,c0s6, 
| — qa cos6, + 7, cos, Co 
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对 于 非 磁 媒 质 ( =p, =u) 来 说 ， 我 们 在 图 3. 8 中 画 出 TM 波 的 透射 系数 与 反射 系数 
随 人 射 角 0, 变化 的 趋势 。 透 射 系数 大 小 与 TE 波 的 变化 趋势 相 类 似 ， 当 人 射 角 变 大 时 趋 
近 于 零 。 而 反射 系数 大 小 却 表现 出 与 TE 波 不 同 的 变化 趋势 : 存在 一 个 人 射 角度 使 反射 
系数 为 零 ， 传 播 方向 上 的 能 量 全 部 透射 到 第 二 种 媒质 当中 。 这 个 角 叫 作 布 儒 斯 特 角 ， 
我 们 将 在 3. 2. 4 中 讨论 更 多 的 细节 。 


3.2.3 功率 反射 系数 与 透射 系数 


坡 印 廷 矢量 给 出 了 行 波 的 功率 ， 被 边界 反射 和 透射 的 波 的 功率 是 由 坡 印 廷 矢量 垂 
直 于 边界 的 分 量 给 出 的 。 因 此 ， 被 边界 反射 或 透射 的 坡 印 廷 矢量 的 垂直 分 量 可 以 由 人 
射 坡 印 廷 矢量 的 垂直 分 量 给 出 ， 


IRyl 





IR 


& 5 ) 
b) 


图 3.8 TM 波 的 反射 系数 (图 a) 透射 系数 (图 b) 与 人 射 角 之 间 的 函数 关系 


£:$,- -Z°TS, (3. 100) 
z+S,=z- 7S, (3. 101) 
T 53 y 分 别 表 示 了 功率 的 反射 与 透射 系数 ， 分 别 叫 作 反射 率 和 透射 率 。 根 据 能 量 守恒 
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定律 ， 反 射 率 和 折射 率 可 以 通过 下 式 联 系 到 一 起 ， 

+y=l (3. 102) 
对 于 亚 波 和 TM 波 ， 反 射 率 与 折射 率 都 可 以 通过 坡 印 廷 矢量 的 垂直 分 量 来 推导 。 对 于 
一 个 人 射 TE 波 来 说 ， 垂 直 于 边界 的 坡 印 廷 矢量 分 量 是 


ra p 
: (3.103) 





"a 





Z£*8, = (E, x H/ ) = -Zcos6, zIR, ^S, (3. 104) 


l y : TUN S 2 1]; C050, 

rM $214 « (Bx) Rompe es | 7; cos6, 
将 式 (3.100) 与 式 (3.104) 联 立 , 式 (3.101) 与 式 (3. 联 立 ， 我 们 得 到 垂直 
反射 率 与 垂直 透射 率 的 表达 式 


一 (3. 105 ) 





a A (3. 106) 
2 720080; 
ENY, ome (3. 107) 
对 于 TM 波 的 人 射 可 以 得 到 类 似 的 表达 式 ， 我 们 得 到 平行 反射 率 与 平行 透射 率 为 
ae S (3. 108 ) 
d 2 1]; C056, 
vee Dot 7 (3. 109) 


因此 ， 对 于 两 种 极 化 方式 来 说 ， 功 率 的 反射 系数 即 为 反射 系数 的 二 次 方 ， 而 透射 系数 
等 于 透射 系数 的 二 次 方 再 乘 以 阻抗 与 人 射 波 和 透射 波 角度 的 余 苞 之 比 。 对 于 垂直 人 射 
波 来 说 ， 透 射 率 则 简化 为 透射 系数 的 二 次 方 。 


3.2.4 全 透射 与 全 反射 


如 3.2.2.2 中 所 讲 ,存在 一 个 角度 使 入射 波 全 部 透射 到 第 二 种 介质 中 ， 并且 没有 
反射 ， 这 个 角度 叫 作 布 儒 斯 特 角 9;。 除 了 布 血 斯 特 角 ， 还 存在 一 个 角度 使 边界 上 的 入 
射 功率 全 部 被 边界 反射 ， 我们 称 这 个 角度 为 临界 角 9.。 布 儒 斯 特 角 可 以 通过 令 R, =R, =0， 
同时 解 式 (3.88) 与 式 (3.98) 得 到 人 射 角 。 结 果 为 " 


65, =arcsin ee (3. 110) 


My 一 


Op, = arcsin € (3.111) 
1 2 


对 于 非 磁性 材料 来 说 ， 两 种 媒质 的 磁 导 率 几 乎 相等 。 在 这 种 情况 下 ， 式 (3.110) 是 一 
个 物理 上 不 存在 的 角度 ， 因 此 对 于 垂直 极 化 波 (TEE) 来 说 ， 并 不 存在 使 反射 系数 为 
零 上 是 所 有 能 量 都 传播 到 第 二 种 媒质 中 的 角度 。 然 而 这 个 角度 对 于 平行 极 化 波 (TM W) 
来 说 确实 存在 。 当 两 种 媒质 的 磁 导 率 相 等 时 ， 式 (3. 111) 化 简 为 
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Os =arctan /—* (3.112) 
€, 


即 当 0;=0s) 时 ,不 存在 反射 波 。 尽 管 透射 系数 在 这 个 角度 上 并 不 等 于 1, 但 波 在 z 方 
向 上 的 人 射 功率 全 部 透射 到 了 第 二 种 媒质 中 。 可 以 通过 式 (3.102) 和 式 (3.108) 得 
出 这 个 结论 ， 反 射 系数 等 于 零 ， 反 射 率 也 是 零 ， 因 此 透射 率 为 1。 

临界 角 是 使 人 射 波 完全 反射 的 角度 ， 可 以 通过 式 (3.84) 斯 湿 耳 定律 得 到 。 当 0 = 
90° 时 ,在 第 二 种 媒质 中 透射 波 将 不 再 存在 。 因 此 ， 临 界 角 可 以 通过 设置 斯 涅 耳 定律 中 的 


透射 角 等 于 90° 来 得 到 ， 
0, = aresin( 2.) = arcsin a (3.113) 


通过 反射 率 的 定义 与 上 式 ， 可 以 发 现 当 0,>0. EET, 


T= -1 (3. 114) 
因此 
IR, | =1R,1=1 (3. 115) 
因此 波 全 部 被 边界 所 反射 。 
3.2.5 FEITA 


在 安全 感知 的 应 用 中 ， 行 波 经 常会 遇 到 多 层 不 同 媒质 。 例如， 检测 隐匿 物体 时 ， 
在 投射 到 隐匿 物体 之 前 ， 和 人 射 波 会 遇 到 一 层 或 者 多 层 衣物 ， 或 者 本 身 就 有 很 多 层 的 人 
的 皮肤 。 这 种 多 层 媒 质 有 多 层 分 界面 ， 每 一 个 分 界面 都 会 反射 或 者 透射 一 部 分 波 的 能 
量 。 对 于 入射 波 与 不 同 媒质 层 相 互 作用 的 分 析 ， 可 以 紧 接着 上 一 章节 中 关于 一 个 边界 
的 讨论 来 进行 ; 然而 ， 内 部 层 间 的 多 次 反射 效应 
会 使 多 层 媒 质 的 分 析 变 得 复杂 ， 尤 其 当 反 射 系数 
不 小 的 时 候 。 多 层 媒 质 的 整体 综合 性 质 ， 可 以 通 
过 从 外 层 的 第 一 个 媒质 层 开始 ， 通 过 波 向 另 一 边 
传播 ， 递 推 地 推导 出 结果 。 该 推导 可 以 通过 矩阵 
公式 来 完成 "或 者 通过 第 n-1 层 和 第 n+1 层 图 3.9 多 层 媒 质 的 反射 和 透射 
媒质 的 性 质 来 定义 第 nn 层 性 质 的 递 推 公式 ( 见 图 
3.9)。 
可 以 通过 场 在 媒质 中 的 幅度 来 推导 R 和 7， 这 两 个 参量 分 别 表示 将 各 层 媒 质 看 成 
一 个 整体 的 整体 反射 系数 和 整体 透射 系数 ， 如 图 3. 10 所 示 。 每 一 层 (除了 最 后 半 无 穷 
大 的 媒质 ) 都 包含 了 入 射 波 (或 者 叫 作 前 向 行 波 ) 与 反射 波 ( 或 者 叫 作 后 向 行 波 ) 。 
对 于 TE 波 , 第 n 层 的 人 射 电场 与 反射 电场 由 下 式 给 出 ， 
Ej" ya Cs Nerd (3. 116) 
EP = yb, es Hae (3.117) 
其 中 ,和 5, 是 第 n 层 中 入 射 波 和 反射 波 的 幅度 ， 并且 
Az, =z 72, (3. 118) 
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nI E n BBE. YE n 20 层 ， 人 射 波 定义 为 投射 到 第 一 层 媒质 之 前 的 原始 人 射 
波 。 在 最 后 一 层 n=N， 没有 反射 波 存 在 。 场 幅度 的 推导 可 以 根据 分 界面 上 的 边界 条 件 
得 到 ， 其 结果 为 "" 

EEI 


e 7^ +R Re P (3. 119) 


a 





E 3.10 分 层 媒 质 中 的 人 射 波 和 反射 波 的 幅度 
— R, +R, 7 
DEDE T T ee 


98 n fl n - 1 层 之 间 的 反射 系数 为 


(3. 120) 


RT (3. 121) 
mM ENa 
第 球 层 的 总 体 反 射 系 数 则 为 
b e 
x (3.122) RETAS n BBN 层 的 反射 系数 ， 并 且 可 以 通过 递 推 关系 来 定义 却 层 
之 后 的 各 层 反 射 系数 。 第 于 层 的 总 体 透 射 系数 为 
e. 

wr ra “ape (3. 123) 
对 于 后 面 的 各 层 也 都 有 着 相似 的 定义 。 

由 于 总 体 透 射 与 反射 系数 都 依赖 于 第 nn 层 之 后 的 各 层 ， 所 以 递 推 是 从 最 后 一 层 nn 
这 个 半 无 穷 层 开始 的 。 因 为 这 层 是 半 无 穷 的 ， 所 以 Ry,, =0， 从 式 (3.122) 可 知 总 体 


反射 系数 为 





Ry =Ry (3. 124) 
最 后 一 层 的 透射 系数 可 以 同 理 分 析 ， 半 无 穷 平面 Az, =0 得 出 
Ty =1+Ry=Ty (3.125) 
初始 边界 处 的 整体 反射 系数 与 整体 透射 系数 也 可 以 通过 式 (3.122) 和 式 (3.123) 3 


推 得 到 。 
如 果 所 有 媒质 层 的 整体 反射 系数 足够 小 (Ri <<1)， 那 么 整体 的 反射 与 透射 系数 
可 以 由 下 式 近 似 得 到 ， 
R'eR, «Rb ue? (3.126) 
Te. (Rye P^ (3. 127) 
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3.3. ”特定 媒质 中 的 电磁 传播 


前 面 几 节 中 我 们 讲述 了 行进 电磁 波 与 一 般 媒质 的 相互 作用 的 普通 表达 式 。 在 这 几 
节 中 ,我 们 将 讨论 一 些 特 定 媒 质 的 性 质 ， 而 它们 都 是 在 安防 遥感 中 常见 的 媒质 。 回 顾 
这 一 章 开始 时 提 到 的 传播 情景 ， 一 个 行 波 穿 透 大 气 并 与 衣物 材料 、 人 体 组 织 、 违 禁 材 
BL, 或 者 墙 体 里 面 的 建筑 材料 相互 作用 。 

大 气 中 干 的 空气 中 同时 包含 了 气体 和 水 蒸气 ， 也 有 诸如 雾气 、 雨 、 雪 等 的 水 凝 物 。 
衣服 和 违禁 材料 是 含水 量 很 少 的 薄 层 。 在 微波 的 低频 段 ; 这些 材 料 几乎 是 透明 的 。 建 
筑 材料 包含 了 干 墙 、 木 头 、 煤 渣 块 ， 或 者 其 他 普通 的 墙 体 材料 。 

在 安防 遥感 的 众多 应 用 中 ， 不 论 是 检测 人 侵 者 ， 还 是 穿 墙 探测 移动 的 人 体 ， 或 者 
对 违禁 品 成 像 ， 亦 或 其 他 应 用 ， 一 个 显著 的 共同 因素 是 有 一 个 或 者 多 个 人 体 存在 。 因 
此 ， 我 们 将 详细 地 讨论 人 体 组 织 的 介质 特性 。 其 他 我 们 所 关注 的 材料 的 介质 特性 都 取 
决 于 该 特定 材料 的 种 类 ， 例 如 隐藏 武器 或 者 爆炸 物 等 违禁 品 ， 它 们 的 介质 特性 在 不 同 
的 应 用 场景 中 将 有 显著 不 同 ， 对 此 ， 我们 也 将 在 随后 进行 概括 讨论 。 尤 其 是 在 对 违禁 
品 进行 检测 时 ， 很 多 情况 下 并 不 知道 特定 材料 的 性 质 ， 而 是 通过 探测 相对 于 已 知 的 人 
体 参数 变化 来 对 其 进行 检测 。 大 气 、 建 筑 材料 以 及 衣物 材料 都 不 是 需要 探测 的 媒质 ， 
因此 我 们 在 研究 这 些 材料 的 着 重点 ， 是 行 波 通 过 它们 时 所 经 历 的 衰减 。 对 于 这 些 材料 
的 讨论 将 侧重 于 不 同 频 率 时 的 衰减 效应 。 


3.3.1 大 气 传播 效应 


电磁 波 在 遥感 器 与 感 兴趣 物体 之 间 传 播 时 ， 会 因 大 气 分 子 的 谐振 而 经 历 衰减 。 干 
燥 的 大 气 是 由 约 78% WAL. 21% 的 氧气 、 约 1% 的 氢气， 和 0.03% 的 其 他 气体 组 成 。 
普遍 情况 下 ， 水 燕 气 都 会 在 大 气 中 存在 ， 并 且 以 密度 单位 g/m 来 定量 描述 ; 通常 在 计 
算 中 取 7.5g/m 。 在 电磁 光谱 的 微波 毫米 波 频段 中 ， 大 气 中 的 电磁 波 衰减 主要 是 由 水 茹 
气 和 氧气 的 分 子 吸收 引起 的 。 水 吸收 电磁 波 是 由 水 分 子 的 偶 极 矩 导 致 的 ， 并 且 吸 收 谐 
振 频 率 大 概 在 22GHz、183GHz、323GHz 和 380GHz 附近 。 氧 气 没有 电 偶 极 矩 ， 而 是 通 
过 磁 偶 极 矩 对 电磁 波 进行 吸收 的 ， 并 且 在 毫米 波 波段 60GHz 和 118GHz 左右 发 生 谐振 。 
在 更 高 的 频段 ， 也 会 有 谐振 发 生 。 

对 于 大 气 吸收 电磁 波 的 建 模 非 常 复杂 ， 因 为 发 生 了 很 多 种 不 同 的 电磁 波 吸 收 现象 。 
除了 水 蒸气 ， 例 如 雾气 和 十 等 水 凝 物 也 会 发 生 吸收 现象 ; 雪 也 会 对 电磁 波 产 生 一 种 不 
同 的 衰减 。Liebe 在 1993 年 建立 了 一 种 大 气 衰减 和 时 域 色散 的 模型 ， 模 型 包括 了 温 
度 、 压 力 、 水 蒸气 和 雨 的 影响 。Liebe 模型 根据 很 多 种 大 气 组 成 元 素 的 复杂 相对 折射 率 
计算 出 了 其 吸收 训 减 ,并且 在 频率 范围 0 ~ 1000GHz 的 准确 度 达 到 了 0.2dB™ 。 模 型 是 
被 打包 成 开源 程序 ， 并 简单 地 叫 作 毫米 波 传播 模型 (Millimeter - wave Propagation Mod- 
el, MPM), 图 3.11a 展示 了 在 海平 面 上 ， 大 气 在 频率 0 ~ 1000GHz 的 范围 内 ， 以 及 
50% 湿 度 和 15 乞 温度 的 情况 下 的 吸收 衰减 。 可 以 看 到 由 不 同 分 子 而 引起 的 谐振 非常 明 
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图 3.11 a) 在 海平 面 上 ， 相 对 湿度 50% ， 温 度 15 习 的 大 气 引 起 的 衰减 ; 
b) 相对 湿度 为 零 ， 不 同 温度 下 ; c) 大 气 衰减 由 色散 引起 的 传播 延迟 〈 重 点 显示 了 分 子 吸 收 区 域 ) 
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显 。 图 3. 11b 表示 了 频率 范围 毫米 波 波段 ， 湿 度 为 零 的 情况 下 ， 不 同 温 度 下 的 大 气 衰 
减 ， 我 们 可 以 观察 到 温度 越 高 衰减 越 大 。 图 3. 11e 表示 了 因为 色散 所 导致 的 行 波 的 延 
Bo 

在 衰减 谱 上 的 一 些 位 置 上 , 波 的 传播 损耗 有 局 部 最 小 值 ， 分 别 在 约 35CHz、 
94GHz, 140GHz, 215GHz 和 342GHz 附近 。 这 些 在 大 气 衰减 谱 上 不 同 谐 振 点 之 间 的 频 
带 被 叫 作 大 气 的 “窗口 ”"， 因 为 它们 代表 了 信号 可 以 长 距离 传播 并 且 衰 减 很 小 的 频带 。 
远 距 离 的 遥感 应 用 都 选择 在 这 些 窗口 中 工作 ， 以 得 到 最 大 的 接收 信和 号 功率 ; 然而 , 一 
些 在 谐振 频率 上 工作 的 秘密 遥感 器 ， 例 如 60GHz， 这 个 频段 上 的 信号 因为 损耗 很 大 ， 
就 不 会 被 拦截 。 从 图 3. 11b 可 以 看 出 衰减 在 谐振 频率 外 普遍 低 于 10dB/km， 因 此 短 距 
离 遥 感 器 不 会 因为 大 气 和 水 燕 气 的 传播 损耗 而 受到 很 大 的 影响 。 

水 蒸气 和 雨 都 会 额外 的 引起 衰减 和 色散 ， 图 3. 12a 和 3. 12b 表示 了 由 不 同 相 对 湿度 
等 级 引起 的 衰减 和 色散 。 图 3. 13c 和 3. 13d 表示 了 因 不 同 的 降水 率 而 引起 的 衰减 和 色 
散 。 明 显 的 降雨 会 引起 很 高 的 衰减 ， 如 图 3. 12 ( 续 ) am, CSV ORAM, 
本 章 参考 文献 [10] 广泛 地 回顾 了 关于 雨 雪 对 于 电磁 波 传 播 的 影响 。 

Z (如果 能 见 度 小 于 1km REMY ERE) 可 以 由 于 空气 中 悬浮 的 水 凝 物 来 表示 ， 这 个 
水 凝 物 可 以 是 水 或 者 冰 。 雾 手中 的 水 滴 半径 均 在 lpm 至 大 约 100pm 或 者 更 大 的 数量 级 
上 。 中 度 的 雾 有 着 0. O5g/m 的 密度 ， 而 厚 雾 有 着 0. 5g/m 的 密度 。 国 际 通信 联合 会 推 
荐 了 一 个 由 雾 或 者 云 引起 的 衰减 模型 ， 其 在 高 达 200GHz 时 仍 具 有 有 效 性 "" ,该 模型 
由 下 式 给 出 i 

a=KM (3. 128) 

a 以 dB/km 为 单位 ,天 是 一 个 特殊 衰减 常数 ， 其 单位 是 dB + m’/ (km * g) ; M 是 水 密 
度 ， 单 位 是 g/m 。 特 殊 衰 减 常数 可 以 由 水 的 介 电 常数 的 德 拜 模型 来 近似 给 出 ， 
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图 3.12 仅 由 水 燕 气 密度 引起 的 (图 a) 衰减 
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图 3.12 仅 由 水 蒸气 密度 引起 的 (图 b) 色散 ， 由 降雨 引起 的 (图 c) ~ (图 d) ER (AX) 
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图 3.12 NAKRAR EK (Ble) 色散 (AR) 





_ 0. 819f 
kan (LB) (3. 129) 
/表示 单位 为 GHz 的 频率 ， 
2+e' 
¿= z (3. 130) 
而 介 电 常数 可 以 由 德 拜 模型 给 出 ， 
WE Ts a (351315 
ep- a 1.97 
e =F HD GA REC GA (51880 
这 里 
£, 271.6 4103. 3(300/T -1) (3.133) 


T 的 单位 是 开尔文 (K) ， 表 示 温 度 。 式 (3.131) MA (3.132) 中 的 第 一 第 二 个 弛 和 豫 
频率 由 下 式 给 出 
f, =20.09 -142 (300/T-1) +294 (300/T-1)'GHz (3. 134) 
f, 2590-1500 (300/T-1) GHz (3.135) 
由 雾 引起 的 衰减 在 图 3. 13 中 画 出 。 
相同 降水 率 的 情况 下 ， 由 干 雪 引 起 的 衰减 的 幅度 大 致 上 比 雨 小 一 个 数量 级 。Gunn 
和 East 建立 了 干 雪 的 传播 模型 " ， 训 减 的 单位 是 dB/km 并 由 波长 给 出 ， 


1.6 
a =0. 00349 ra +0. 00224 ae (3. 136) 


其 中 , > 是 降水 率 ， 单 位 为 mm/h。 式 (3.136) 是 对 波长 大 于 1.5cm (20GHz)， 并 且 
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降水 率 不 小 于 10mm/h 的 情况 的 近似 ， 并 且 在 图 3.14 中 画 出 。 粗 略 地 看 ， 于 雪 中 的 水 
含量 增加 会 使 衰减 增加 ， 并 且 可 以 导致 比 相同 水 含量 的 降雨 情况 高 出 4090 HE 
灰尘 和 烟 是 大 气 的 包含 物 ， 在 一 些 情 况 下 它们 也 会 存在 。 在 本 章 参考 文献 [7] 中 的 
结果 总 结 到 ， 很 多 研究 表明 当 波 动 穿 过 这 些微 粒 物 时 ， 直 到 140GHz 的 衰减 都 是 可 以 忽略 
不 计 的 。 可 测量 到 的 衰减 仅 发 生 在 空气 中 爆发 性 大 灰尘 颗粒 物 的 情况 下 ， 而 且 仅 持续 几 
秒 钟 。 因 此 , 在 140GHz 以 下 ， 都 可 以 将 灰尘 和 烟 当 作对 微波 与 毫米 波 透 明 的 物质 。 
ik 
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图 3.13 根据 式 (3.129) 计算 的 雾 的 理论 衰减 值 


[= 
un 
e 


a/(dB/km) 





图 3. 14 根据 式 (3.136) 计算 的 干 雪 的 理论 衰减 值 


3.3.2 波 透 过 建筑 材料 的 传播 
在 例如 穿 墙 监视 或 者 是 搜查 和 营救 的 应 用 中 ,电磁 波 在 到 达 接收 装置 之 前 必须 穿 
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透 很 多 墙 体 材料 。 在 被 动 系统 中 ， 波 穿 过 墙 体 一 次 ， 而 在 主动 系统 中 ， 波 在 人 射 和 被 
待 测 物体 反射 后 到 达 接 收 装置 之 前 都 要 穿 透 墙 体 。 虽 然 墙 体 材 料 的 衰减 在 毫米 波段 区 
域 已 经 被 测量 过 了 ,但 是 因为 特定 的 墙 体 材料 和 物理 构造 都 会 非常 明显 地 影响 衰减 ， 
所 以 结果 必须 取 大 致 的 近似 。 

Frazier 对 于 一 些 标准 的 建筑 材料 的 衰减 在 频率 范围 4 ~140GHz 内 取 5 个 频 点 进 
行 了 测量 ， 结 果 如 图 3. 15 所 示 。 每 种 媒质 材料 的 标准 厚度 均 已 测量 。Gatesman 等 人 
对 很 多 种 材料 ， 同 时 取 不 同 的 厚度 进行 了 详细 的 测量 , 分 别 在 94GHz、326GHz、 
584GHz 和 1042GHz 时 ， 对 垂直 极 化 入 射 和 平行 极 化 人 射 情况 进行 了 测量 ， 如 表 3.1 所 
示 。 除 了 松树 、 杉 树 、 云 杉 (SPF) 板子 ， 不 同 的 极 化 方式 之 间 的 衰减 区 别 非 常 小 。 同 
时 值得 注意 的 是 ， 训 减 也 随 着 材料 的 密度 显著 变化 ; 混凝土 砖 对 波 有 明显 衰减 效果 ， 
而 干 墙 的 衰减 在 100GHz 频率 以 下 都 非常 地 小 。 这 些 不 同 材料 间 明 显 不 同 的 衰减 曲线 ， 
西 显 了 开发 一 种 小 型 且 高 分 辩 率 的 穿 墙 迁 感 器 的 难度 。 因 为 只 有 频率 非常 低 的 波 可 以 
无 明显 衰减 地 穿 透 大 多 数 墙 体 。 由 于 额外 的 电导 衰减 ， 墙 体内 只 要 包含 了 任何 金属 ， 
透射 波 的 幅度 就 会 显著 地 下 降 。 对 于 穿 透 特 殊 墙 体 的 传播 效应 的 分 析 ， 是 通过 建立 在 
之 前 章节 中 建立 的 多 层 媒 质 方程 模型 来 实现 的 ”1。 


ij —-H I MÀ 9M le 
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图 3.15 常见 建筑 材料 衰减 (© 1997 SPIE/?!) 


3.3.3 波 透 过 服装 材料 的 传播 
近 玫 年 来 ， 由 于 隐藏 违禁 品 的 威胁 ， 衣 物 材 料 的 透射 性 质 引起 了 越 来 越 多 的 关注 。 
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很 多 研究 都 是 测量 辐射 透射 过 多 种 衣物 材料 时 的 衰减 ， 结 果 表 明 这 种 媒质 通常 在 THz 
及 以 上 影响 电磁 波 传播 ; 在 微波 和 毫米 波段 ， 多 数 衣物 材料 的 衰减 非常 低 或 者 可 以 忽 
略 不 计 。BjarmnasonPs] 在 频段 100 ~ 1200GHz， 以 及 40 ~100THz, 测量 了 8 种 常见 的 衣物 
材料 的 衰减 。 直 到 350GHz 时 才 有 材料 的 透射 波 衰 减 3d4B ， 而 一 些 更 薄 的 样品 则 直到 
ITHz 才 会 衰减 3dB; 结果 总 结 到 了 表 3.2 中 。 图 3. 16 表示 了 对 于 8 种 材料 测量 到 的 衰 
减 ， 横 坐标 为 频率 。 结 果 表 明 很 多 衣物 材料 直到 350GHz 都 可 以 被 认为 是 透明 的 。 

Gatesman'"*) 额外 地 测量 了 6 种 不 同 的 衣物 材料 在 频 点 94GHz、326GHz、584GHz 和 
1042GHz Ab; 对 于 垂直 极 化 和 平行 极 化 人 射 的 衰减 如 表 3.3 所 示 。 再 一 次 ， 直 到 大 约 
350GHz 时 ， 透 射 的 功率 才 衰减 到 3dB。 最 厚 的 材料 ，0. 084in 的 毛衣 ,在 584GHz 的 时 
候 显示 了 最 高 的 衰减 14. 5dB, ， 而 所 有 的 材料 除了 棉 制 衣物 在 1042GHz 都 显示 了 10dB 
或 者 更 多 的 衰减 。 与 建筑 材料 的 情况 类 似 ， 两 种 极 化 方式 的 衰减 没有 很 大 的 区 别 。 


表 3.1 普通 建筑 物 材料 衰减 分 贝 数 (02006 SPIE) (nt= 没 有 透射 , n/m = 没有 测量 ) 


材料 厚度 /in 94GHz 326GHz 584GHz 1024GHz 
极 化 : | l I L Il L I al! 
厚 纸板 0. 155 12 1.3 2.8 3.2 4.4 5.0 9.0 9.4 
BA 0. 125 2.6 1.8 8.4 5.3 162° 110. wm n/m 
HUA 2 0. 25 5.9 4.0 Wl NGO SAAD 02:0 TON TR sone 
BUK3 0.5 10. 8 Tat 3254 22.5 2.6 45.9 n/t n/t 
BUK4 0. 762 16:9. 10:4 480” 331 n/t 68.4 n/t n/t 
BUK 5 0. 762. 16.6 9.5 465 31.0 n/t 62.7 n/t n/t 
欧 松 板 1 0. 25 6.4 gi 33.2 334 ATE 482 n/t n/t 
欧 松 板 2 0.5 20. 6 18.9 59.4 55.8 n/t n/t n/t n/t 
夹板 1 0. 25 5:3 4.5 2 167 31.3 302 n/t 619 
夹板 2 0.5 8.7 10:8 36.3 30:4 .,313 30/2 n/t n/t 
SPF1 0. 125 3.0 1.7 3.2, 4.9 14.3 9.3 29,2. 20.7 
SPF2 0. 25 4.8 2.8 14. 0 8.5 24.5 15.9 56.5 38.4 
SPF3 0.5 10.8 5.8 28.8 19.2 55.9 38.4 n/t n/t 
SPF4 0.74 15.8 9:6 9426 221.3. Sad 720 n/t n/t 
SPF5 0. 985 31.0 - 423 1755.3. 35e n/t 74.0 n/t n/t 
SPF6 1. 43 30.2 18.7 70. 4 54.4 n/t n/t n/t n/t 
水 泥 0. 438 9.8 10,5; 12:47. 7; «49:2 n/t n/t n/t n/t 
TH 0. 375 1.6 1.2 10:7, ie OSS? | 35.2: 9 35:0 n/t n/t 
THE 0.5 2.2 we 12.8 13.1 49.1 50.4 n/t n/t 


© lin =0. 0254m, 


62 MEKAR ERRAR 





(5E) 
材料 厚度 /in 94GHz 326GHz 584GHz 1024GHz 
极 化 |l 4 I £ I 4 I 此 
3 0. 087 4.5 4.3 fase |^ disp (B 25:305) 25247] — - VR PT 
塑料 窗帘 0. 033 0.5 0.5 1.3 1.4 3.6 3.4 g 1 own 
乙烯 基 壁 板 0. 042 0.7 0.8 45 2.3 5.4 5145 P121 6^ T001:4. 
Vin. sid. &1£" CDX 0. 512 10:8: 12.6 ' 32:5. "Bars | Nese. "6872 mt mt 
墙 段 4. 768 17.9 — 3011 10 -69:0..^ :30.6/* inte n/t n/t — wt 
砖头 1 0. 452 8.7 8.9 62.7 64.3 n/t n/t n/t n/t 
砖头 2 0. 595 15:197 11683 n/t n/t n/t n/t n/t mt 
砖头 3 0. 252 5.4 61 39.9 40.3 n/t n/t n/t n/t 
砖头 4 0. 206 5.9 5.7 n/m n/m n/t n/t n/t n/t 
砖头 9 0. 338 TA 6.7 46.9 50.0 n/t n/t n/t nt 
炉渣 砖 1 1. 091 45.9 48.3 nm n/m n/t n/t nt — wt 
PERES 0. 331 165 — 165 530 Sa) sog sans mt mt 
ERE 7 0. 385 17 ll 15292 — 803-3. 606 mt n/t 
SARE RE 9 0. 67 26.6 269 74.7 55:6 n/t n/t mt n/t 
R32 普通 衣物 材料 的 测量 衰减 
编织 物 厚度 /mm 浓度 / (kg/m? ) -3dB 点 /THz 3EMLITHz/dB s,/(100kHz) 
羊毛 2:9 214 0. 35 11.0 1.6 
亚麻 1.1 509 0.35 8.0 2.9 
皮革 0.75 813 0.40 10.0 $.1 
粗 斜纹 棉布 0. 96 490 0.50 6.5 2.3 
Fa DE QC 0. 65 800 0. 70 5.5 2.6 
丝绸 0. 36 256 1.0 3.0 1.4 
jek 0.19 379 1.0 3.0 1.9 
人 造 纤维 0. 15 733 >1.0 2.5 1.9 


注 : 经 本 章 参考 文献 [18] 中 允许 再 版 ， 版权 2004， 美国 物理 学 会 。 


3.3.4 爆炸 物 、 塑 料 和 金属 的 介质 特性 


对 于 隐藏 在 人 身体 上 爆炸 性 材料 的 探测 可 以 通过 测量 人 体 的 特征 与 违禁 品 
征 之 间 的 区 别 来 实现 。 一 个 被 动 辐 射 计 系统 呈现 出 的 图 像 ,将 会 显示 出 人 体 辐射 
计 图 像 的 轮廓 上 面 层 丢 了 违禁 品 。 大 多 数 爆炸 物 的 相对 介 电 常数 在 2.70~3.14 之 
间 ， 并 且 损 耗 角 正 切 大 概 为 0.001'”*!。 探 测 特定 的 爆炸 材料 可 以 通过 测量 这 个 材 
料 的 频谱 特征 (例如 ， 在 一 个 已 知 的 谐振 频率 上 测量 该 材料 的 回 波 的 幅度 ); 然 
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而 ， 大 多 数 爆 炸 物 的 吸收 频率 都 在 THz 波段 ， 通 常 是 在 700GHz 以 上 。 塑 料 的 材 
料 也 有 上 比较 低 的 相对 介 电 常数 ， 在 2.08 ~5.04 Zia], 3.4 是 很 多 爆炸 物 和 
塑料 材料 的 相对 介质 常数 的 汇总 。 

金属 有 着 很 高 的 电导 率 (对 多 数 金 属 来 说 电导 率 为 1x10S/m 或 者 更 高 )， 因 此 它 
们 都 是 有 损耗 的 ， 并 且 有 很 小 的 趋 肤 深度 。 复 介 电 常 数 的 虚 部 正比 于 电导 率 ， 因 此 人 金 
属 的 复 介 电 常 数 虚 部 也 是 个 很 大 的 值 ， 当 金属 和 空气 或 者 低 介 电 常 数 的 媒质 在 一 起 时 ， 
金属 材料 将 会 有 显著 不 同 的 阻抗 ， 因 此 会 有 更 高 的 反射 。 对 于 金属 的 探测 可 以 通过 测 
量 反射 波 相 对 于 入 射 波 的 强度 ; 隐藏 金属 物品 的 人 体 的 回 波 与 金属 物体 比 会 相对 低 很 
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图 3.16 毫米 波及 太 赫兹 频段 ， 表 3.2 中 材料 随 频 率 的 衰减 
E: 经 本 章 参 考 文献 [18] 中 允许 再 版 ， 版权 2004， 美 国 物 理学 会 。 


表 3.3 普通 衣物 材料 的 测量 衰减 值 (分 贝 )(@2006 SPE’) 


材料 厚度 /in 94GHz 326GHz 584GHz 1024GHz 
极 化 : |l L I l Il l | L 
Ta T tit 0.012 0.2 0.1 0.3 0.5 1.0 1.1 3.1 3.2 
粗 斜纹 棉布 0. 025 0.7 0.7 1.3 1.4 3.4 2.9 10. 0 7.9 
iic 0. 035 0.3 0.5 3.0 1.7 3.5 7.6 12.3 11.4 
皮革 0. 051 0.7 0.6 2.3 2.1 6.0 $5.2 17.9 15:3 
BAG 0. 084 0. 4 0.4 3.8 4.0 14.5 13.7 19. 1 21.4 


无 领 长 袖 运动 衫 0. 082 0.3 0.2 0.8 14 4.3 3.8 14.3 13.9 
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表 3.4 一 些 材料 的 相对 介 电 常数 〈 从 本 章 参考 文献 [19，20] 编辑 得 到 ) 


材料 频率 /GHz E, 

陶瓷 3 5. 60 

Comp B. (爆炸 物 ) 1 2. 90 
Comp C -4 (爆炸 物 ) 1 3.14 
玻璃 〈 耐 热 玻璃 ) 3 4. 82 
透明 合成 树脂 10 2. 56 
PETN (爆炸 物 ) 1 2.72 
有 机 玻璃 3 2. 60 

聚 乙烯 10 2.25 
RAC Mi 10 2. 54 
RDX 1 3.14 
泡沫 塑料 3 1.03 

特 气 龙 10 2. 08 

TNT (爆炸 物 ) 1 2.70 


3.3.5 人 体 组 织 的 介质 特性 


无 论 是 在 有 人 体 存 在 时 的 探测 中 ， 还 是 在 对 人 体 隐 莫 的 违禁 铝 的 检测 中 ， 很 多 安 
防 到 感应 用 都 包含 了 电磁 波 与 人 体 组 织 的 作用 。 | 

因此 ， 理 解 人 体 组 织 的 介质 特性 ， 对 于 描述 很 多 安防 遥感 器 的 运作 都 具有 很 重要 
的 意义 。 人 体 由 很 多 层 不 同 的 组 织 组 成 ， 它 们 之 间 的 介质 特性 非常 不 同 。 一 个 人 射 的 
电磁 波 首先 会 与 皮肤 相 接 触 ， 在 皮肤 下 面 有 很 多 层 的 脂肪 ， 软 骨 ， 肌 肉 和 骨头 以 及 包 
围 着 它们 的 其 他 组 织 。 在 这 章 后 面 将 会 看 到 ， 毫 米 波及 以 上 波段 的 波 的 趋 肤 深度 ， 或 
者 是 对 于 人 皮肤 的 穿 透 深度 ， 比 人 体 平均 皮肤 厚度 要 小 。 因 此 ， 对 于 在 更 高 频率 工作 
的 遇 感 器 ， 皮 肤 吸收 了 大 部 分 的 入射 波 ， 
只 有 非常 少 的 部 分 穿 透 到 深层 组 织 当中 。 
更 高 频段 的 毫米 波 人 体 模型 ， 可 以 把 人 等 真皮 层 (0.3~3mm) 
效 成 只 有 皮肤 ， 然 而 低频 鼎 的 毫米 波 和 微 
波 的 人 体 模型 ， 则 必须 将 人 体 组 织 当 作 多 
层 媒质 。 皮下 组 织 G~10mm) 皮下 脂肪 

如 图 3.17 所 示 ，_ 个 简单 的 人 体 组 织 
层 的 模型 ， 包 含 了 一 层 皮 肤 ， 皮 肤 由 表皮 
和 真皮 组 成 ， 下 面 是 皮下 组 织 ， 皮 下 组 织 rum 
即 为 皮下 脂肪 层 ， 再 下 面 可 能 是 肌肉 、 肯 
头 或 者 软骨 ， 不 同 的 模型 取决 于 人 体 的 不 ee 


表皮 层 (0,5~1.5mm) 
皮肤 
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同 部 位 中 。 表 皮 的 厚度 为 0.5 ~1.5mm 之 间 ， 而 真皮 的 厚度 在 0.3 - 3mm 之 间 ， 而 皮 
下 脂肪 的 厚度 可 以 是 3 ~ 10mm 2 263 JEU7 。 人 体 特定 部 位 的 分 层 模型 ， 取 决 于 在 这 个 
位 置 下 的 其 他 皮下 层 〈 例 如 肌肉 、 骨 头 或 者 软骨 ) 以 及 每 个 层 的 厚度 。 

正如 之 前 章节 讨论 的 ， 多 数 介质 媒质 的 参数 ， 例 如 趋 肤 深 度 、 阻 抗 和 衰减， 都 取 
决 于 本 构 参 数 。 大 体 组 织 ， 与 很 多 材料 相似 ， 都 是 非 磁性 的 并 且 磁 导 率 近似 等 于 自由 
空间 的 磁 导 率 ; 因此 ， 我 们 感 兴趣 的 本 构 参 数 是 复 介 电 常 数 ORIA (3.43) ， 电 导 率 
可 以 通过 复 介 电 常 数 的 虚 部 得 出 ) Gabriel 等 人 ”根据 来 自 23 个 数据 组 的 测量 数 
据 ， 建 立 了 一 个 10Hz ~ 100GHz 频段 的 ， 关 于 不 同 组 织 复 介 电 常 数 的 模型 。 这 个 模型 是 
为 了 测量 组 织 中 的 电磁 辐射 量 而 建立 的 ， 因 此 包含 了 大 量 的 各 种 人 体内 部 组 织 。 根 据 
Debye 色散 模型 ， 介 电 常 数 通过 很 多 参数 匹配 到 测量 数据 组 中 。GCabriel 等 人 的 研究 焦 
点 在 于 人 体 组 织 ， 尽 管 在 建 模 当中 考虑 了 一 些 测量 动物 组 织 ; 然而 其 他 文献 “大量 
的 关于 人 体 组 织 参 数 的 相对 介 电 常数 与 推导 出 的 参数 ,证实 了 该 模型 的 有 效 性 。 正 如 
本 章 参 考 文献 [32] 中 所 述 , 测量 结果 的 差异 性 主要 是 由 不 同 的 测量 技术 以 及 人 体 的 


不 同 部 位 导致 的 。 
Gabriel 建立 的 关于 组 织 介 电 常 数 的 表达 式 ， 是 通过 在 Debye 色散 区 的 和 至 加 给 出 的 
: Ag, To 
elw) =E, + z FIT) e (3. 137) 


式 中 ，s。 是 当 频 率 为 无 穷 大 时 的 介 电 常 数 ; Ac, 描述 了 第 个 色散 区 域 介 电 常 数 的 幅 
度 ; 入 是 总 的 色散 区 域 个 数 ; 7, 是 与 色散 区 域 相 关 的 时 间 常 量 ; a, 是 色散 导致 的 展 宽 ; 
c, 是 直流 电导 率 。 
表 3.5 多 种 组 织 介 电 常 数 德 拜 模型 的 参数 (©1996 IOP ) 
组 织 8, As! TI/ps aj, As, 72/nms a, As 73/ps a; Åe, T4/ms ay Co 
mw 4.0 56.0 838 0.10 5200 13263010 00 — — 00 =  — 0.7000 


2.0 x 2x 
骨头 2.5 18:0—13.26 0,22 300 79:58 0.25 i! 159.15 0.20 io? 15.915 0.00 0.0700 
软骨 25 481 12:8 0:27 0.0 = — 09 — — 140.0 = — 0.5800 


3.3x 
脂肪 2.5  3.0)1-7.96. 0.20 IS 15.92 0.10 if 159.15 0.05 1x10? 7.958 0.01 0.0100 


12x 2:5 X 
肌肉 4.0 50.0 7.23 0.10 7000 353.68 0.10 im 318.31 0.10 107 2.274 0.00 0.2000 
皮肤 (CF) 40 32.0 7.23 0.00 1100 32.48 0.20 00 一 — po0 一 — 0.0002 


皮肤 (3À) 4.0 39.0 7.96 0.10 280 79.58 0.00 a 1.59 0.16 a 1.592 0.20 0.0004 

德 拜 模型 中 ， 血 液 、 上 骨头 、 软 骨 、 脂 肪 、 肌 肉 和 干 皮肤 、 湿 皮肤 的 参数 都 在 表格 
3.5 中 给 出 。Gabriel 等 人 也 同时 将 其 他 组 织 参 数 包含 进来 ,例如 很 多 内 脏 器 官 。 然 而 
在 本 书 中 只 列 出 安防 遥感 中 最 感 兴 趣 的 组 织 参 数 。 因 为 在 安防 遥感 中 ， 当 波 照 射 到 人 
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体 上 时 ， 首先 会 与 最 外 面 的 几 层 组 织 发 生 接 触 ， 而 不 是 内 脏 器 官 。 式 (3.137) 已 经 被 
意大利 国家 研究 所 录入 到 一 个 在 线 的 程序 当中 ， 可 以 生成 Gabriel 等 人 描述 的 介 电 常数 
和 一 些 参 数 "] 。 

图 3. 18 列 出 了 皮质 骨 、 软 骨 、 脂 肪 、 肌 肉 、 干 皮肤 和 湿 皮 肤 在 频段 1~100GHz 的 
相对 介 电 常数 的 实 部 ， 该 模型 是 从 本 章 参考 文献 【25] 中 得 到 。 尽 管 大 多 数组 织 有 着 
相似 的 色散 特征 ， 脂 肪 和 骨头 整体 上 都 有 着 非常 低 的 相对 介 电 常数 。 之 前 说 明 过 ， 从 
介 电 常数 虚 部 可 以 推导 出 电导 率 ， 如 图 3. 19 所 示 ， 肌 肉 有 着 最 高 的 电导 率 ， 而 脂肪 和 
骨头 的 最 低 。 皮 肤 越 湿润 ， 电 导 率 越 大 ， 可 以 将 其 理解 为 水 引入 了 额外 电导 率 。 


Er 


cy(Sim) 





f/GNz 


图 3.19 人 体 组 织 的 电导 率 
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有 了 相对 介 电 常数 和 电导 率 (ww =1)， 很 多 其 他 的 介质 常量 可 以 直接 推导 出 来 。 
图 3.20 ~ 图 3. 26 分 别 表示 了 从 式 (3.12) 中 计算 的 衰减 常数 ， 式 (3.13) 中 得 到 的 相 
位 常数 , X (3.18) 中 得 到 的 趋 肤 深度 ， 式 (3.19) 得 到 的 损耗 角 正 切 ， 以 及 式 
(3.20) 得 到 的 相 速 ， 式 (3.21) 得 到 的 波长 和 式 (3.36) 得 到 的 阻抗 。 图 3. 27 和 图 
3.28 表示 了 反射 和 透射 系数 ， 它 们 分 别 是 根据 式 (3.72) 和 式 (3.73) 在 自由 空间 中 
对 垂直 人 射 情况 计算 得 出 。 
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图 3.20 人 体 组 织 的 衰减 常数 

i 
& 





图 3.21 人 体 组织 中 的 相位 常数 
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图 3.23 人体 组 织 的 损耗 角 正 切 


根据 观察 不 同 参数 的 图 表 ， 我 们 可 以 得 出 一 些 结论 。 大 多 数 的 组 织 都 有 着 相似 的 
色散 特性 ， 但 脂肪 和 骨 细 胞 例外 。 因 为 相 比 于 其 他 组 织 ， 它 们 有 较 低 的 相对 介 电 常数 
和 电导 率 ， 因 此 脂肪 和 皮质 骨 相 比 于 其 他 组 织 是 更 好 的 良 介质 ， 有 着 更 高 的 电阻 。 皮 
肤 的 电阻 与 空气 和 脂肪 有 着 明显 的 不 同 ; 因此 ， 空 气 一 皮肤 分 界面 与 皮肤 一 脂肪 分 界 
面 的 反射 系数 将 会 很 大 。 入 射 波 能 量 的 很 大 一 部 分 将 会 在 皮肤 表层 内 部 反射 ， 因 此 ， 
也 吸收 了 波 所 携带 的 大 部 分 能 量 。 

值得 注意 的 是 ， 在 大 于 9GHz 时 ， 干 皮肤 和 湿 皮 肤 的 趋 肤 深度 都 小 于 皮肤 的 最 大 平 
均 厚 度 4. 5mm。 图 3. 29 表示 了 高 频率 的 趋 肤 深度 。 
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图 3.24 人 体 组 织 中 波 的 相 速 
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图 3.25 (Bla) 人 体 组 织 中 的 波长 和 (图 b) 局 部 放大 图 
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图 3.27 相对 于 自由 空间 人 体 组 织 的 反射 系数 
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图 3.29 毫米 波段 的 趋 肤 深度 
(注意 ， 脂 肪 和 骨头 组 织 的 趋 肤 深度 超过 了 1mm， 在 这 里 并 未 画 出 ) 


AAR KARE), 9GHz 以 上 的 人 射 波 在 遇 到 皮肤 一 脂肪 边界 之 前 ， 大 部 分 能 量 就 
已 经 衰减 。 在 微波 毫米 波 的 高 频段 ， 对 于 多 层 组 织 的 合理 等 效 只 包含 主要 的 皮肤 表层 
组 织 , 或 者 皮下 脂肪 层 。 
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第 4 章 天 线 


天 线 是 自由 空间 中 波 与 传输 线 等 导 波 媒质 中 波 的 转换 器 。 在 接收 机 中 ， 天 线 接收 
入 射 的 电磁 能 量 并 且 将 其 耦合 到 接收 系统 中 ， 从 而 进行 放大 和 处 理 。 天 线 的 作用 是 辐 
射 能 量 ， 往 往 集中 在 一 个 特定 方向 。 辐 射 计 系统 使 用 天 线 接收 由 人 、 场 景 或 感 兴趣 物 
体 发 出 的 电磁 热 辆 射 。 在 雷达 系统 中 ， 天 线 不 仅 用 于 发 射 能 量 ， 而 且 用 于 接收 从 人 或 
者 物体 后 向 散射 的 能 量 。 单 个 天 线 可 用 于 发 射 和 接收 〈 单 站 ) 或 多 个 天 线 可 分 别 用 于 
发 射 或 接收 〈 双 站 或 多 站 ) 。 

天 线 的 性 能 可 以 用 一 个 天 线 工 作 在 发 射 模 式 时 辐射 的 功率 的 空间 分 布 来 描述 。 这 
种 分 布 被 称 为 天 线 方 向 图 、 辐 射 方 向 图 或 功率 方向 图 ， 如 图 4.1 所 示 。 天 线 一 般 为 互 
BRE: 天 线 方向 图 不 仅 描述 当 它 工作 在 发 射 状 态 时 天 线 的 辐射 方向 图 ， 而 且 描述 当 
它 工 作 在 接收 状态 时 天 线 的 接收 功率 方向 图 ; 辐射 方向 图 和 接收 方向 图 是 相同 的 。 不 
满足 互 易 条 件 的 是 那些 具有 非 线性 特性 的 天 线 。 这 种 天 线 通 常 不 用 于 遥感 领域 ， 本 书 
将 不 予 考虑 。 因 此 ， 本 书 中 所 描述 的 天 线 将 被 认为 是 互 易 的 ， 即 同一 个 天 线 用 于 发 射 
和 接收 是 没有 区 别 的 。 


si 
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对 天 线 辐射 特性 的 分 析 将 从 天 线 口径 上 的 电流 进行 推导 。 时 变 电 流产 生 电 场 和 磁 
场 ， 这 可 以 用 来 计算 离开 天 线 本 身 一 定 距 离 的 空间 中 茶点 的 功率 密度 。 在 发 射 天 线 中 ， 
天 线 上 的 电流 通过 天 线 终端 的 激励 信号 感应 产生 ， 在 接收 天 线 中 ， 天 线 上 的 电流 通过 
人 射流 感应 产生 。 天 线 上 的 电流 可 以 是 在 物理 天 线 本 身上 的 电流 密度 ， 诸 如 对 称 振子 ， 
或 者 是 在 口 面 天 线 开 口 处 的 等 效 电流 密度 ， 诸 如 喇叭 天 线 。 

本 章 首先 推导 了 运用 电磁 位 来 计算 天 线 上 时 变 源 所 产生 的 电磁 场 的 标准 方法 。 该 
方法 从 电流 密度 计算 矢量 位 ， 然 后 从 矢量 位 计算 电磁 场 。 虽 然 矢量 位 的 使 用 引入 了 一 
个 附加 的 步骤， 但 是 相对 于 直接 从 电流 推导 电磁 场 ， 其 简化 了 计算 。 在 此 之 后 ， 对 天 
线 一 般 的 特性 进行 了 介绍 ， 其 中 大 部 分 从 天 线 的 远 场 导出 。 通 过 讨论 一 个 长 对 称 振子 
天 线 给 出 了 由 电流 密度 计算 天 线 辐射 的 例子 。 讨 论 线 天 线 对 于 理解 天 线 系统 是 必 不 可 
少 的 ; 然而 ， 在 微波 和 毫米 波 遥 感 领域 , 口 面 天 线 是 最 常用 的 ， 因 为 相对 于 线 天 线 ， 
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像 喇叭 天 线 、 金 属 贴 片 天 线 等 可 以 通过 二 维 口 面 实现 更 大 的 方向 性 系数 。 这 样 的 口径 
在 波长 很 短 的 高 频 也 更 易于 控制 尺寸 。 因 此 ， 本 章 涵盖 了 口径 中 等 效 电 流 理论 ， 及 其 
激励 场 的 分 析 。 最 后 ， 本 章 综述 了 在 遥感 应 用 中 使 用 的 典型 天 线 。 


4.1 电磁 位 


可 传播 的 电磁 波 由 时 变 源 产生 。 在 前 面 的 章节 中 ,假定 电磁 波 远 离 场 源 ， 因 此 这 
些 电磁 波 处 于 没有 电荷 或 者 电流 存在 的 自由 空间 。 从 天 线 辐射 的 描述 中 可 以 看 出 ， 天 
线 上 的 电流 辐射 电磁 波 ， 因 而 必须 在 场 源 存在 的 情况 下 ， 求 解 电场 和 磁场 。 这 些 场 可 
以 利用 电流 密度 不 为 零 的 麦克 斯 韦 方程 组 直接 从 场 源 推导 出 ; 然而 ， 除 了 最 简单 的 情 
BL, 这样 的 计算 一 般 都 非常 困难 。 一 个 简单 的 但 不 那么 直接 的 计算 电流 产生 场 的 方式 
是 使 用 电磁 矢量 位 。 电 磁 位 是 数学 上 构造 出 来 的 一 个 中 间 量 ,并 且 通 过 对 电流 密度 的 
积分 得 到 。 然 后 通过 对 电磁 位 的 差分 来 得 到 电磁 场 。 


4.1.1 由 电流 密度 J 确定 的 电磁 位 


由 电场 源 产 生 (无 磁场 源 存在 ) 的 电磁 位 是 通过 场 源 不 为 零 的 麦克 斯 韦 方 程 组 得 
到 的 ， 如 第 2 章 中 所 述 并 且 这 里 再 重新 介绍 下 。 


VxE= -jouH (4.1) 
VxH=jweE+J (4.2) 
Ve DÆ (4.3) 
V. B-0 (4.4) 
在 线性 、 均 匀 、 各 向 同性 媒质 的 本 构 关 系 中 ,磁场 高 斯 定律 也 可 以 写成 
V-H=0 (4.5) 


因为 矢量 恒等式 Y，(Yx 更 ) =0， 其 中 ,更 是 一 个 任意 的 矢量 ， 则 磁场 可 以 用 下 式 定 
ye 
H-VxA (4. 6) 
RÆ, A (4.5) 仍然 成 立 。Wb/m AMAR, FAIS AIL, CREME 
的 ， 因 为 只 定义 了 它 的 旋 度 ， 并 未 定义 它 的 散 度 。 引 入 磁 矢 量 位 的 定义 ， 法拉第 定律 
可 以 改写 为 
VxE- -jouV xA (4.7) 
或 
V x (E + japA) =0 (4. 8) 
现在 ,使 用 恒等式 V xVy =0， 其 中 少 为 任意 标量 ， 式 (4.8) 括号 中 的 量 可 以 被 定义 
为 
E + japA = -Vy (4.9) 


日 一 些 作者 定义 磁 矢量 位 的 旋 度 B=V xA; We Ae HES. RBE 
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这 样式 (4.8) 仍然 成 立 。 标 量 (V) PEREM. RAA (4.6) MA (4.9), X 
培 定律 可 以 写成 


VxVxa=wHpe4=jwosV 中 +J (4. 10) 
或 者 ， 代 人 矢量 恒等式 YxVx 更 =Y (V: P) -Vw 
VA +w ped = -J+jweVh+V (V-A) (4.11) 


X (4.11) 的 左 侧 与 第 2 SER PECES TE UC 18 ZEE 27 IH I]: 右 侧 现在 包含 电 
RE, DURÉE BED ES. AERE, HiEX T REA EEZISERE. ANE 
的 散 度 没有 指定 ， 所 以 它 的 散 度 可 以 任意 选择 ， 从 而 使 4 的 定义 唯一 。 磁 矢量 位 一 个 
通用 的 定义 是 

V-A=—jwed (4.12) 
这 就 是 所 谓 的 洛 伦 兹 规范 2”。 当 然 ， 也 有 其 他 的 定义 或 者 规范 ; 但 是 ， 洛 伦 兹 规范 在 当 
前 讨论 中 是 最 有 用 的 。 在 该 条 件 下 , A (4. 11) BA 
VA +a peA = -J (4. 13) 
这 是 一 个 非 齐 次 矢量 效 姆 霍 兹 方程 ， 与 在 第 2 章 分 析 的 矢量 净 姆 霍 效 方 程 非常 地 相似 ， 
该 式 包括 电流 密度 。 

式 (4.13) 的 解 称 为 格林 函数 ; 在 自由 空间 中 特定 的 解 由 本 章 参考 文献 [1] 给 

出 


=jk | r-r | 


ERE LAN 
A a a ae (4. 14) 


自由 空间 格林 函数 可 以 看 作 空间 7 处 相对 于 "处 点 源 的 空间 脉冲 响应 。 在 式 (4.14) 
H, 磁 矢 量 位 由 电流 密度 在 其 所 占据 的 空间 内 积分 得 到 : 


e er l 
AC) = rr)g(rir)dy = SIC) 1 av (4.15) 
V v 4v |r - r' | 


空间 中 某 一 点 的 磁 矢 量 位 是 场 源 所 占据 的 空间 内 所 有 电流 密度 点 源 的 磁 矢 量 位 的 又 加 。 

如 前 所 述 ， 电 磁 位 是 数学 上 构造 出 来 的 ,它们 本 身 并 不 描述 辐射 的 特性 。 接 下 来 
将 求解 可 以 用 来 计算 辐射 功率 密度 的 电场 和 磁场 。 将 式 (4.12) RAR (4.9) 中 , 可 
以 由 磁 矢 量 位 得 到 电场 


R= ji en JA) (4. 16) 
磁场 由 式 (4.6) 确定 。 
4.1.2 由 磁 流 密度 J 确定 的 电磁 位 


通过 电流 密度 可 以 确定 来 自 天 线 上 实际 电流 源 的 辐射 。 尽管 缺乏 磁 流 存在 的 物理 
证 据 , 但 是 它们 在 计算 口径 的 辐射 中 非常 有 用 ， 这 将 在 后 面 的 章节 中 证 明 。 特 别 是 口 
径 内 的 电场 可 用 称 为 磁 流 密度 的 等 效 流 密度 来 代替 。 


O 该 式 通 常 被 命名 为 洛 仑 兹 规范 ， 然 而 正如 本 章 参考 文献 【1] 中 标注 ， 该 磁 量 位 散 度 的 定义 是 由 物理 
PRL. V. Lorenz， 而 非 著 名 物理 学 家 H. A. Lorentz。 一 一 原 书 注 
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与 用 不 存在 电荷 的 电场 高 斯 定律 定义 矢量 位 相 类 似 ， 这 里 用 磁场 高 斯 定律 来 定义 
磁 矢 量 位 。 当 只 有 磁 流 源 存在 的 情况 下 ， 高 斯 定律 中 代入 本 构 关 系 式 得 


V-E=0 (4.17) 
Ail, miu DAFA EF (C/m) 表示 为 
Es-VxF (4.18) 
与 从 电流 密度 确定 电磁 位 类 似 ， 所 得 到 的 非 齐 次 矢量 交 姆 霍 兹 方程 为 
VF+tonuF= -J,, (4. 19) 
其 中 电 矢 量 位 的 散 度 为 
V+ F= -joup, (4. 20) 
其 中 pn (A) 是 磁 标 量 位 。 式 (4.19) 的 解 可 以 用 自由 空间 格林 函数 表示 
F(r) = [Iu (r') e (4.21) 
然后 从 式 (4.18) 确定 电场 ， 并 且 磁 场 为 
= čipke (V+ F) (4.22) 
jou 


WRT ARE ARE, AAT LGB GE HS R aE ee 
加 来 确定 。 因 此 ， 总 场 为 


Bum = Baw + Enpo = -V XF ~ ja +V (V-A) (4.23) 


magni 


Be, HI + LN XM -jouk + ÁN rer (4.24) 


4.1.3 无 穷 小 偶 极 子 的 辐射 

根据 上 一 节 的 结果 ， 一 个 有 用 的 例子 是 无 穷 小 偶 极 子 天 线 ， 如 图 4 2 所 示 ， 该 天 
线 长 度 为 dl， 远 小 于 波长 ， 并 且 假 设 其 直径 为 零 。 指 向 方向 位 于 原点 的 无 穷 小 偶 极 
子 的 电流 偶 极 和 矩 为 


p -zldl (4.25)9 
其 电流 密度 可 以 表示 为 
J 2 zldl&(x')8(y')8(z^) (4.26) 
其 中 6 (x) 是 狄 里 克利 函数 因此 ， ies al 
A(r) = 2{J(r') dU = ddl— (4.27) 
然后 磁场 可 以 根据 (4.6) 计算 出 来 。 在 球 坐 标 系 中 ， iig 
H = eiat $— (1 + gi; )sine (4.28) 


日 一 些 作 者 将 电 矢量 位 定义 为 D=VxF， 该 定义 与 本 书 的 定义 相差 一 个 因数 <。 一 一 原 书 注 
O 原 书 有 误 , 译 者 已 将 其 更 改 。 一 一 译 者 注 
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— eee 
E =rnldl 7 Tfi Ee si. eos int (i E (4.29) 
i 





a) b) 


图 4.2 (Bla) 坐标 系 ( 图 b) 无 穷 小 偶 极 子 天 线 


4.1.4 远 场 辐射 


由 无 穷 小 偶 极 子 天 线 产生 的 辐射 场 ， 式 (4.28) MA (4.29) 包括 了 随 着 到 天 线 
的 距离 "不 同 程度 变化 的 项 。 所 有 分 量 都 与 距离 的 某 次 老成 反比 。 这 种 结果 是 相当 直 
观 的 。 因 为 辐射 波 从 天 线 开始 传播 ， 所 以 波 阵 面 在 更 大 的 区 域 里 展开 。 在 无 源 的 媒质 
中 ， 没 有 功率 注入 到 传播 的 电磁 波 中 ， 因 为 能 量 守恒 ， 所 以 单位 面积 的 电场 强度 必须 
降低 。 该 场 包 括 3 个 不 同 的 分 量 。 第 一 分 量 与 "~” 有关 并 且 只 存在 于 电场 中 ， 这 个 场 分 
量 被 称 为 静态 偶 极 子 场 。 电 场 和 磁场 分 量 均 包括 与 r “有关 的 分 量 ， 称 为 感应 场 分 量 。 
最 后 ， 电 场 和 磁场 包含 与 "+" 有 关 的 分 量 ， 称 为 辐射 场 。 在 遥感 应 用 中 ， 辐 射 波 传播 的 
距离 远大 于 波长 。 在 这 样 的 距离 上 ， 则 静态 偶 极 子 场 和 感应 场 在 幅度 上 比 辐 射 场 衰 减 
得 更 快 ， 迅 速 减 小 到 可 以 忽略 的 程度 。 剩 下 的 为 辐射 场 ， 可 以 传播 很 远 的 距离 ， 这 才 
是 遥感 领域 感 兴趣 的 场 分 量 。 

根据 天 线 的 波长 和 最 大 尺寸 4， 天线 周围 的 空间 一 般 可 以 划分 为 3 个 区 域 ,其 大 致 
是 根据 在 某 一 区 域 中 3 个 场 分 量 中 的 哪个 场 分 量 占 主导 来 定义 的 。 感 应 近 场 区 的 范 


围 定义 如 下 
r<0.62 es (4. 30) 


在 该 范围 内 静态 偶 极 子 场 占 主导 。 在 辐射 近 场 区 ， 也 被 称 为 菲 涅 耳 区 ， 其 定义 为 
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d 2d’ 


0. 62 P ais (4.31) 
该 区 域 中 感应 场 占 据 主导 地 位 。 在 远 场 区 域 ， 也 称 为 夫 琅 和 费 区 ， 其 定义 为 
Is (4. 32) 


该 区 域 中 辐射 场 占据 主导 地 位 。 

远 场 区 是 在 安防 和 遥感 应 用 中 主要 关心 的 区 域 ， 特 别 是 在 微波 和 毫米 波 频段 ， 波 长 
和 天 线 口 径 较 小 ， 使 得 距离 24 /4 较 小 。 检 测 是 否 隐 藏 违禁 品 或 移动 物体 时 ， 关 注 的 
对 象 通常 在 远 场 中 。 因 此 ， 本 章 的 其 余部 分 将 侧重 于 分 析 位 于 远 场 区 的 辐射 场 。 

图 4. 3 为 示意 图 ， 其 中 观察 点 Pi 非常 明显 地 远离 天 线 的 位 置 p,。 因 此 , r>>r H 


lr—r'|=r-r' or (4. 33) 
自由 空间 的 格林 函数 可 以 写成 
A ear 
a = FEE -P (4. 34) 






Ir-r'l 


图 4.3 远 场 的 计算 的 示意 图 


分 母 中 的 项 仅 影 响 幅 度 ， 并 且 可 以 进一步 被 近似 成 
1 (me (4.35) 


Ct CE B r r 


因为 > 很 大 。 格 林 函 数 由 下 式 给 出 


g(r,r) 9g(r)e" * (4. 36) 
其 中 
e * 
g(r) - rpm (4.37) 
然后 ， 磁 矢量 位 可 以 由 下 式 给 出 
4(r) = = fene "ar = g(r) [acre av (4. 38) 
在 指数 中 的 项 可 以 改写 为 
r'=x'x+y'pt+2'Z (4.39) 
和 


7 = singcosd + sinOsindy + cos6Z (4. 40) 
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可 以 得 到 
kr’ » r=ksin@cosx' + ksinOsiny’ + kcos6z' =k x" +k,y' + k,z' (4. 41) 
磁 矢 量 位 可 以 写成 
A(r) = gl r) Heo P yz!) er trn dae! dy'dz! (4. 42) 
VERA Fa Vic E BY) — FE HL n EE BR , 
J(k, sk, bk) = [LT IAE yz!) e tn dae dy dy (4.43) 
因此 
A(r) 2 g(r)J (k, ,k, IKA (4. 44) 


因此 , 磁 矢 量 位 可 以 通过 电流 密度 的 傅 里 叶 变换 直接 得 到 。 

虽然 电流 密度 的 傅 里 叶 变 换 是 3 个 波 数 kk, 和 天 的 函数 ， 这 些 波 数 的 定义 见 式 
(4.41)， 它 们 是 球面 坐标 9 和 的 函数 ， 而 格林 函数 与 半径 有 关 。 因 此 ， 矢 量 位 可 以 
用 格林 函数 和 方向 性 函数 ， 即 一 个 只 含有 切 向 球面 坐标 的 函数 来 描述 : 


A (r) =g (r) a (0, à) (4.45) 
其 中 方向 性 函数 在 直角 坐标 系 中 的 定义 如 下 
a=]ġż+Jġ+Ĵ]ż (4.46) 
在 球 坐 标 系 中 , a 的 分 量 可 以 通过 下 式 确 定 
a, -6-a- cosOcos@J , + cosÜsinóJ s sino, (4. 47) 
a,=p°a= 一 sin 中 六 + cospJ, (4. 48) 


在 远 场 中 的 电场 和 磁场 , 可 以 使 用 式 (4.6) sb (4.16) Best (4.45) 确定 , 仅 保 
留 正比 于 KSE. HARE 
E= —jkng (r) (0a, * $a,) (4. 49) 


H -jkg (r) (6a, - pao) (4. 50) 
因此 ， 在 远 场 的 电场 和 磁场 只 包含 在 8 和 中 方向 的 分 量 ， 正 交 于 电磁 波 传播 的 方 
向 。 如 第 2 章 所 推导 的 ， 这 正好 与 平面 波 的 场 的 方向 相对 应 。 因 此 ， 由 电流 密度 所 产 
生 的 位 于 远 场 的 电磁 波 可 以 认为 是 平面 波 。 
可 以 对 由 磁 流 密度 产生 的 场 进行 类 似 的 分 析 ， 得 
F(r) =g(r)f( 6,0) (4.51) 
其 中 外 是 与 电 矢 量 位 相关 的 方向 性 函数 ， 电 矢量 位 的 各 个 分 量 由 磁 流 密度 的 传 里 叶 变 
换 确定 
f, = cosOcospJ,,,. + cosdsing J my ~ Sinb] ,, (4. 52) 
fr sind „+ cosh] w (4. 53) 
电磁 场 由 下 式 给 出 
E = ~jke(r) (0f, - $f) (4. 54) 


第 4 章 天 A 81 


H= ite C) Gf, df) (4. 55) 


du ra atc ER LA HE FR] HE EE, ET AE ay EH PR PE 169 3 08 n 49 
到 
E= -jkg(r) [6(ma, +f,) + 由 (Tas -f,) ] (4.56) 


H = jte CO [o(a 75.) - (a. + he) (4.57) 
4.1.5 无 穷 小 偶 极 子 远 场 辐射 


返回 到 无 穷 小 偶 极 子 天 线 的 例子 中 ， 其 电流 密度 由 式 (4.26) 给 出 ， 电 流 密度 的 
傅 里 时 变换 由 下 式 给 出 


Jk, sk) = z | [ [IASC JEC JEC) ef”? du'dy’dz’ (4. 58) 
然后 ， 由 式 (4.47) 和 式 (4.48) ， 方 向 性 函数 的 分 量 为 
a, = —sin Qldl (4. 59) 
as =0 (4. 60) 
因为 电流 密度 只 具有 zz 方向 分 量 。 于 是 ， 辐 射 场 由 式 (4. 49) Ask (4.50) 确定 ， 
oa (4.61) 
i= ójHdl * e sing (4. 62) 


ANNA. 1.3 HORNET, MIRNA (4.61) 和 式 (4.62) 5 
(4.28) 和 式 (4.29) 的 与 r 有 关 的 分 量 完全 相同 。 此 公式 仅 适用 于 远 场 ， 而 前 面 的 
例子 适用 于 所 有 的 空间 。 同 样 ， 需 要 注意 的 是 电场 和 磁场 是 相互 正 交 的 ， 并 且 与 传播 
方向 相互 垂直 。 


42 天 线 参数 


许多 参数 用 来 描述 一 个 天 线 各 个 方面 的 性 能 ， 本 节 中 总 结 了 遥感 应 用 中 微波 和 毫 
米 波 天 线 的 最 常见 的 参数 。 许 多 参数 从 位 于 远 场 区 域 中 的 电磁 场 推导 出 来 ， 因 而 是 相 
互 关联 的 。 这 些 参数 和 其 他 参数 在 IEEE 中 的 标准 定义 见 本 章 参 考 文献 [3] 。 


4.2.1 辐射 功率 密度 和 总 辐射 功率 


天 线 的 辐射 功率 密度 可 以 由 天 线 辐射 的 电场 和 磁场 计算 出 的 坡 印 廷 矢量 (功率 密 
度 ) 确定 


=7Re |ExH'| (4. 63) 
在 远 场 中 ， 天 线 所 辐射 的 电场 和 磁场 仅仅 是 和 由 的 函数 ， 
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E - E, * dE, (4. 64) 
H= GXE) - ($E, - BE) (4.65) 
天 线 辐射 的 功率 密度 的 幅度 为 
1 2 2 
=, (1E! +|E,1 7) (4. 66) 
其 中 5 的 单位 为 W/m 。 功 率 密度 也 可 以 用 方向 性 函数 a (或 万 改写 成 
k? 2 2 
S= ral la| + la, |?) (4. 67) 
天 线 的 总 辐射 功率 P, 由 功率 密度 在 包围 天 线 的 一 个 封闭 的 表面 的 积分 确定 : 
P, = [sas = [se sinadedg (4. 68) 


sth, P, 的 单位 为 W。 
4.2.2 天 线 方 向 图 


天 线 方向 图 ,或 辐射 强度 ， 定 义 为 单位 立体 角 的 辐射 功率 (W/str) ， 由 下 式 给 出 


A? 
FE Cla, |a, l^) (4.69) 


请 注意 ， 由 于 电场 的 定义 中 包含 格林 函数 ， 它 们 是 与 + 成 反比 的 ， 故 天 线 方向 图 
与 径 向 尺寸 无 关 ，, 仅 与 9 和 中 有 关 。 根 据 互 易 定 理 ”， 天 线 方 向 图 不 仅 描述 了 发 射 天 
线 辐射 方向 图 的 空间 分 布 ， 而 且 描述 了 接收 天 线 的 接收 方向 图 的 空间 分 布 。 

通常 的 做 法 是 将 天 线 的 方向 图 对 其 最 大 值 4.. 进 行 归 一 化 ， 归 一 化 的 天 线 方向 图 为 


A (6,9) =4020) (4.70) 


它 是 无 单位 的 。 归 一 化 的 天 线 方向 图 对 于 描述 天 线 方向 图 的 各 个 方面 的 相对 电 平 是 非 
常 有 用 的 。 图 4. 4 显示 了 一 个 矩形 口 面 的 天 线 三 维 天 线 方向 图 。 

天 线 方向 图 的 一 些 主 要 特性 将 会 影响 其 所 在 的 系统 的 性 能 ， 其 他 天 线 参 数 是 从 天 
线 方向 图 推导 出 来 的 。 因 此 ， 天 线 方向 图 是 天 线 的 一 个 重要 特征 。 天 线 的 主 波束 是 天 
线 方向 图 的 最 大 峰值 ， 并 且 它 表征 了 最 大 功率 辐射 的 方向 。 除 了 峰值 的 方向 ， 在 主 波 
束 中 一 个 重要 特性 是 它 的 角 宽 度 ， 或 波束 宽度 ， 其 描述 主 波束 辐射 的 功率 所 覆盖 的 角 
度 。 

天 线 方向 图 还 包括 一 定数 量 的 副 峰 ， 称 为 旁 准 ,它们 把 额外 的 功率 辐射 出 去 。 在 
一 般 的 遥感 和 天 线 的 应 用 中 ， 旁 淤 是 天 线 设 计 的 一 个 主要 考虑 的 因素 ， 因 为 它们 表示 
不 想 要 的 方向 的 信号 也 将 被 发 送 或 接收 。 在 有 源 雷 达 系 统 中 ,在 副 鸭 所 发 射 的 信号 可 
以 被 地 面 或 其 他 的 距离 比较 近 的 物体 反射 回来 ， 产生 较 大 的 反射 信号 ， 从 而 可 能 掩盖 
.从 主 波束 方向 接收 到 的 来 自 更 远 处 的 物体 的 小 反射 信号 。 我 们 最 经 常 使 用 的 衡量 旁 瓣 
的 指标 是 旁 效 电 平 ， 或 主办 有 辐射 的 功率 与 旁 瓣 辐射 的 功率 之 差 ， 通 常用 分 贝 表示 。 最 
Mt 5j JR ÉCHUIH AD, KARE RE; 另 一 方面 ， 较 小 的 旁 瓣 被 称 为 


2 
£ 
A (8, $) Se EN di A 
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图 4.4 边 长 为 3A 的 方形 口 面 天 线 的 天 线 方向 图 


第 二 旁 办 或 次 级 旁 瘀 。 图 4. 5 展示 出 了 一 个 典型 的 天 线 方向 图 以 及 旁 瓣 电 平 (SLL) 的 
定义 s 





图 4.5 天 线 波束 宽度 和 旁 瓣 电 平 的 定义 


4.2.3 天线 方 向 图 的 波束 宽度 


在 给 定 的 平面 上 ， 两 个 辐射 强度 为 最 大 辐射 强度 一 半 的 点 之 间 的 角度 宽度 称 为 半 
功率 波束 宽度 ， 或 简称 波束 宽度 ， 如 图 4. 5 所 示 。 对 于 对 称 的 波束 ， 在 $=0 平 面 , 9 
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方向 的 半 功 率 波 束 宽度 Oury H FAME 
Gun =20' (4.71) 
其 中 
4 
A (6’, 0) UIN (4. 72) 
或 者 
A ta 0) Soe (4.73) 


主 波束 相 邻 的 两 个 零点 之 间 的 夹 角 称 为 第 一 零点 波束 宽度 。 对 于 对 称 的 波束 ,在 
中 =0 平面 ， 在 0 方向 的 第 一 零点 波束 宽度 Oxnaw AI 
bew = 20" (4.74) 
其 中 
A(8",0) =0 (4.75) 
为 方向 图 中 的 第 一 零点 。 
一 条 具有 均匀 幅度 的 线 电 流 的 半 功 率 波 束 宽度 由 下 式 给 出 


A oA 
bwsw 一 0. 886 X =50.8 23 (4.76) 


RF, d 是 天 线 的 长 度 。 
线 电 流 的 第 一 零点 波束 宽度 是 


Oxnaw =2 


9^. oA | 
d z114. 6 d (4. 77) 


ARMER RS IBEREYE ARE: EI TREASURES TE SI. 255] 2f 80 4 E DLE E HERO SE 
电 平 大 约 比 主 波束 峰值 低 13. 2dB。 

如 果 电 流 是 按照 正弦 分 布 的， 在 天 线 的 中 心 为 最 大 值 ， 两 端 锥 削 为 零 ， 其 半 功 率 
波束 宽度 由 下 式 给 出 


Ol 68. Bex (4.78) 


而 第 一 零点 波束 宽度 为 
Bury 171, ga (4.79) 


TESA fS BOR ER EK 23dB, DRUG, EBT KANO PR Hi 
EHI fS, TARS 但 是 ， 其 缺点 是 增加 了 波束 宽度 。 在 天 线 工 程 中 ， 一 般 减 
小 旁 激 会 导致 主 波束 展 宽 。 

正弦 电流 分 布 更 接近 一 个 真实 的 线 天 线 的 电流 分 布 ; Ate, se (4.78) 和 式 
(4.79) 可 以 用 来 近似 计算 一 根 线 天 线 的 波束 宽度 。 在 矩形 口 面 天 线 中 ， 在 给 定 的 尺寸 
下 ， 其 分 布 更 接近 于 均匀 分 布 ， 在 这 种 情况 下 式 (4.76) MA (4.77) 更 准确 。 比 如 ， 
一 个 喇叭 天 线 的 方向 性 系数 可 以 将 天 线 等 效 看 成 沿 某 一 主 尺寸 的 线 电流 分 布 。 

直径 为 了 的 均匀 电流 分 布 的 圆 口 面 半 功率 波束 宽度 和 第 一 零点 波束 宽度 由 本 章 参 
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考 文献 [4] 给 出 
Barmy ~58. 9°02- (4. 80) 


B e 213% on (4.81) 


这 些 关系 表明 天 线 的 一 个 通用 的 重要 特点 ; 与 波长 相 比 ， 大 尺寸 的 天 线 波束 罕 、 
方向 性 系数 大 ; 而 与 波长 相 比 小 尺寸 的 天 线 波束 宽 ， 方向 性 系数 小 。 


4.2.4 天 线 立 体 角 


在 遥感 应 用 中 ， 用 立体 角 描述 天 线 方向 图 的 一 些 特性 是 非常 有 用 的 ,不同 的 发 射 
功率 通过 立体 角 辐 射出 去 。 这 些 参 数 将 用 于 第 6 章 辐射 计 的 接收 功率 密度 的 推导 。 » 
方向 图 的 立体 角 ， 或 波束 的 立体 角 ， 是 一 个 立体 角 ， 所 有 功率 均 通 过 此 立体 角 辐 
射 ， 并 且 在 此 立体 角 内 的 辐射 强度 等 于 最 大 值 。 它 被 定义 为 归 一 化 的 天 线 方 向 图 的 空 

间 积 分 ， 
Ds J^. dQ (4. 82) 


它 的 单位 为 立体 弧度 。 主 波束 的 立体 角 是 归 一 一 化 天 线 方向 图 在 主 波束 的 范围 内 的 空间 
积分 ， 
= [ ^22 (4. 83) 


主 波束 的 范围 通常 指 的 是 在 方向 图 的 第 一 个 零点 之 间 的 角度 。 副 办 的 立体 角 是 天 线 方 
向 图 在 不 包含 主 波束 的 空间 内 的 空间 积分 ， 因 此 ， 
0, = 2, = Dy (4. 84) 
主 波束 立体 角 与 方向 图 立体 角 的 比值 称 为 主 波束 效率 。 


567g. (4. 85) 
FA e TEDGE-T RC 8.3 KA TR RETE 16] HI) 
4.2.5 方向 性 系数 
天 线 的 方向 性 系数 是 在 给 定 方向 上 的 辐射 强度 与 所 有 方向 的 平均 辐射 强度 之 比 
D(b.b) = 2TACO.b)  . 4m4(0,0) (4. 86) 
face, à)dQ P, 


1 ”如 果 没 有 指定 方向 ， 方向 性 系数 通常 指 的 是 最 大 辐射 强度 方向 。 最 大 的 方向 性 系 
数 是 天 线 方向 图 的 最 大 值 
4TA max 


Ds “aise 


(4. 87) 
在 归 一 化 天 线 方向 图 中 ， 
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= ee (4. 88) 
Jacopa [[x(0.6)d0 


因此 ， 由 式 (4.83), ， 最 大 的 方向 性 系数 可 以 写成 
es (4. 89) 


任何 真实 的 天 线 都 是 定向 的 ， 即 天 线 方向 图 不 是 各 向 同性 的 或 所 有 方向 不 都 是 相 
同 的 。 全 向 天 线 作 为 数学 模型 在 分 析 和 设计 天 线 时 是 非常 有 效 的 ， 例 如 天 线 增 益 的 定 
X, 但 是 实际 中 它们 并 不 存在 。 

对 于 高 定向 性 天 线 ， 大 部 分 的 辐射 功率 是 在 主 波束 方向 ， 主 波束 以 外 的 方向 辐射 
”的 功率 在 某 些 情况 下 可 以 忽略 不 计 。 在 这 种 情况 下 ,方向 图 的 立体 角 可 表示 为 

N, ~ y Pew (4. 90) 
式 中 ，0sw 和 gsw 是 在 9 和 中 主 平面 的 主 波束 的 半 功 率 波束 宽度 。 于 是 ， 最 大 方向 性 系 
数 可 以 用 下 式 近 似 
4a 


= Ow Paw 





D (4.91) 


其 中 用 角度 表示 为 
_ 41253 
or Paw Paw 
对 于 均匀 照射 的 单个 天 线 ， 该 表达 式 是 很 好 的 近似 ;对 于 平面 阵列 ， 将 在 本 章 的 
后 面 进行 讨论 ， 一 个 更 精确 的 近似 公式 为 
p ~32400 


ki aw Paw 


(4.92) 





(4. 93) 


4.2.6 增益 


天 线 的 增益 是 指 给 定 方向 上 的 辐射 功率 密度 与 具有 相同 输入 功率 已 ,的 各 向 同性 天 
线 的 功率 密度 的 比值 。 增 益 是 天 线性 能 的 标准 度量 ， 往 往 指 的 是 沿 着 最 大 辐射 强度 的 
方向 的 增益 的 最 大 值 。 增益 通过 天 线 的 辐射 效率 与 方向 性 系数 联系 起 来 ， 天 线 的 辐射 
效率 是 天 线 的 辐射 功率 与 天 线 的 输入 功率 之 比 ， 


P 
SEL (4. 94) 
损耗 的 功率 P, 转换 成 天 线材 料 的 热量 。 因 为 
P,, =P, +P, (4.95) 
辐射 和 损耗 功率 可 以 用 辐射 效率 表示 
P,=8,P,, (4. 96) 
P,=(1-e,)P,, (4.97) 


增益 用 输入 功率 为 P, 的 天 线 的 辐射 功率 密度 定义 如 下 
c(0,9) = 并 由) (4.98) 
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其 中 S, 是 具有 相同 输入 功率 P, 的 一 个 无 耗 的 全 向 天 线 的 辐射 功率 密度 。 因 为 全 向 天 线 
是 无 耗 的 ， 所 以 输入 功率 等 于 辐射 功率 Pao WE, A (4.68) 可 得 
P. £ P. 
; - Amr Anr a 


根据 式 (4.96) ， 可 以 认为 各 向 同性 辐射 功率 与 非 理想 天 线 的 辐射 功率 是 有 关系 
的 。 因 此 ， 











Pa WE i 
WE 4me,r y às; ] 3 (6.240 ees 
因此 ， 增益 为 
ciod tay SE pica. 4j (4.101) 
fse 
最 大 增益 为 
Gu = E,D max w (4. 102) 


4.2.7 口径 面积 和 方向 图 立体 角 


在 讨论 辐射 计时 ， 关 于 方向 图 立体 角 和 和 天线 口径 的 有 效 面 积 之 间 的 关系 式 是 非常 
有 用 的 。 有 效 口径 A, 是 在 接收 天 线 的 终端 获得 的 功率 Pi 与 从 给 定 方向 人 射 到 天 线 的 
功率 流 的 比值 ， 假 定 该 天 线 的 极 化 与 人 射 波 的 极 化 相 匹配 ， 如 下 一 节 中 所 讨论 的 ， 由 
下 式 给 出 


P, 
A cgi (4. 103) 
有 效 面 积 用 天 线 的 物理 面积 4, 表示 为 
A, - &,À, (4. 104) 
其 中 , 0<e,<1 是 口径 效率 ， 考 虑 了 天 线 的 导体 损耗 和 阻抗 不 匹配 。 
有 效 口径 面积 和 方向 图 的 立体 角 之 间 的 关系 可 以 通过 口径 中 场 的 功率 来 得 到 





pats! (4. 105) 
2n 
在 距离 7 处 的 功率 
Us 
P, = 2j PA, (4. 106) 
r 处 的 电场 与 口径 处 的 电场 的 关系 为 
[s.j eM. (4. 107) 
这 对 于 一 个 均匀 照射 的 口径 成 立 。 由 式 (4.106) 和 式 (4.107) 得 到 
P, = Eel 20, (4. 108) 


2nd’? 
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如 果 电 磁 波 传播 的 媒质 是 无 耗 的 ， 辐 射 功率 P, 肯定 等 于 口径 功率 P,。 因 此 , 式 
(4.105) 和 式 (4.108) 相等 得 到 
A, -2- (4. 109) 


因此 ， 有 效 口径 面积 和 方向 图 立体 角 的 乘积 等 于 波长 的 二 次 方 。 
最 大 方向 性 系数 可 以 用 有 效 面积 表示 ， 将 式 (4.109) RAR (4.89) 得 到 


D, e rA, (4. 110) 


根据 式 (4.101), ， 增 益 为 
Gies 2A, (4. 111) 
对 于 天 线 的 方向 性 系数 有 一 个 非常 有 用 的 近似 就 是 假设 对 于 给 定 的 天 线 ， 有 效 面 
积 等 于 口径 的 物理 面积 。 然 后 ,， 式 (4. 110) 可 直接 用 于 在 给 定 的 波长 计算 天 线 的 方向 
性 系数 。 对 于 具有 高 效率 因子 的 天 线 ， 如 果 辐 射 效 率 已 知 ， 则 可 以 通过 用 效率 因子 乘 
以 方向 性 系数 计算 出 增益 ， 即 


Can =E, TA, (4.112) 


一 个 有 用 的 例子 是 具有 单位 增益 的 全 向 天 线 。 对 于 这 样 的 辐射 单元 ，h\ =1， 天 线 
的 立体 角 式 (4.82) AQ, =4m。 因 此 ， 由 式 (4.109) 得 到 全 向 天 线 的 有 效 面积 为 


A (4. 113) 


¢, isotropic 一 m 
全 向 辐射 单元 的 有 效 面 积 与 波长 的 二 次 方 成 比例 。 
4.2.8 天 线 温 度 和 噪声 功率 


由 于 材料 中 电子 的 热 运 动 ， 所 有 具有 非 零 绝对 温度 的 物体 都 会 辐射 能 量 ， 称 为 热 
辐射 。 我 们 将 在 第 6 章 进行 详细 的 讨论 。 因 此 ， 天 线 固 有 的 热 辐射 ， 在 天 线 的 终端 表 
现 为 噪声 功率 。 在 微波 和 毫米 波 频率 ， 热 辐射 的 功率 与 天 线 的 噪声 温度 T, 成 正比 ， 称 
为 

Py kr A (4. 114) 
AF, 有 为 玻 尔 效 曼 常数 大 =1.38 x10 “VK, Af ASHE. 

由 于 热 运动 的 随机 性 ， 品 声 功率 具有 高 斯 分 布 。 在 一 个 辐射 计 中 ， 天 线 的 噪声 温 
度 是 人 射 的 热 辐射 的 结果 ， 天 线 的 噪声 功率 是 感 兴趣 的 信号 ， 这 将 在 第 6 章 中 进一步 
讨论 。 

4.2.9 极 化 


天 线 的 极 化 是 由 该 天 线 在 给 定 方向 所 发 送 的 电磁 波 的 极 化 决定 的 。 一 般 与 角度 有 
关 ， 天 线 的 极 化 通常 认为 是 沿 最 大 辐射 强度 方向 辐射 的 电磁 波 的 极 化 。 
天 线 与 人 射 波 的 极 化 匹配 程度 用 极 化 损耗 因子 来 衡量 。 对 于 给 定 的 入 射 波 
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E, - p, E, (4.115) 
其 中 , P;. 是 人 射 波 极 化 的 单位 矢量 ,而 接收 天 线 中 的 电磁 波 
E, - p,E, (4. 116) 
其 中 , p, 是 天 线 的 极 化 ， 损 耗 因 子 被 定义 为 
&, = |f... * b, | - cost? (4. 117) 


式 中 ， 罗 是 两 个 波 之 间 的 角度 。 


4.3 _ 线 天 线 的 性 质 


在 本 节 中 ， 电 流 源 的 辐射 的 例子 将 用 到 前 面 所 讲 的 概念 。 如 引言 中 所 述 ， 辐射 源 
可 以 是 天 线 上 的 电流 密度 或 口径 中 等 效 的 磁 流 密度 。 线 性 线 天 线 属于 第 一 类 天 线 ， 而 
喇叭 和 微 带 天 线 等 属于 后 者 。 

前 面 推导 了 无 穷 小 偶 极 子 天 线 的 辐射 场 。 由 于 它 的 无 穷 小 和 线性 的 性 质 ， 这 种 天 
线 可 以 作为 差分 单元 ， 用 来 计算 一 个 有 限 长 度 的 线性 线 天 线 的 场 。 首 先 ， 推 导 无 穷 小 
偶 极 子 天 线 的 一 些 性 质 。 接 着 ， 计 算 长 对 称 阵 子 天 线 的 辐射 场 和 方向 图 。 对 于 线性 线 
天 线 的 详细 分 析 ， 请 读者 参考 本 章 参考 文献 [8] 。 


4.3.1 无 穷 小 偶 极 子 天 线 
如 4.1 节 所 示 ， 无穷 小 偶 极 子 天 线 的 方向 性 函数 为 


a, = - sinóldl (4.118) 
根据 式 (4.67) 的 定义 ， 辐 射 功率 密度 为 
S I (4. 119) 
天 线 方向 图 为 
A(0) =PS = pU | ng (4.120) 
天 线 方 向 图 的 最 大 值 出 现在 in^ 21 点 ， 于 是 
A, ELE 上 (4. 121) 
因此 ， 天 线 的 归 一 化 方向 图 是 
A, (@) =sin’@ (4. 122) 


天 线 方向 图 如 图 4. 6 所 示 。 它 是 环形 的 ,在 9=0? 和 180" 具 有 零点 ， 并 且 在 9=90。 
具有 最 大 值 。 在 该 图 中 的 峰值 位 于 侧面 ， 而 零点 位 于 天 线 所 在 的 轴 。 此 外 ， 由 于 天 线 
在 由 方向 上 是 对 称 的 ， 所 以 天 线 的 方向 图 随 由 是 不 变 的 ， 只 与 6 有 关 。 

无 穷 小 偶 极 子 天 线 辐射 的 总 功率 可 以 由 式 (4.68) 的 积分 确定 


2 2 
P, = [srsinedeap = 25 1211 (4. 123) 
2 127 
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因此 ， 天 线 的 方向 性 系数 为 
D(8,0) = 3 sin’ 
最 大 的 方向 性 系数 为 





4.3.2 长 偶 极 子 


(4. 124) 


(4. 125) 


一 个 有 限 长 度 的 对 称 阵子 天 线 可 以 认为 是 无 穷 小 偶 极 子 天 线 的 到 加。 图 4. 7 展示 
出 了 位 于 z 轴 的 长 度 为 ! 的 长 〈 与 波长 相 比 ) 对 称 阵子 天 线 。 中 心 馈 电 的 对 称 阵子 天 线 
的 电流 近似 沿 天 线 呈 正弦 分 布 ， 且 零点 位 于 天 线 的 两 端 "”。 因 此 ， 天 线 上 的 电流 可 以 


用 下 式 表示 


8 
0 





图 4.6 无 穷 小 偶 极 子 天 线 的 归 一 化 天 线 方向 图 图 4.7 长 对 称 阵 子 天 线 


1 = 21,8(x!)5(y') sin[ (> - |z'| 


其 他 位 置 的 电流 为 零 。 电 流 密度 的 傅 里 时 变换 是 电流 沿 天 线 的 积分 ， 
J = #| f[205(2")8¢y")sin[ A > 812! )] e 779 ax'ay'az' 


2 


1 


2 


= z [rsin k( > 一 | z*1 J] 
1 


Ki, WE k, = kcosó; 


4 
J = tf sin[ 4(£ - iz |) ]e^*a 


(4. 126) 


(4. 127) 


(4. 128) 
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将 式 (4.128) RAR (4.47) ; 进行 积分 ， 并 得 方向 性 函数 








1 1 
e -a eo( zemne) mies | (4. 129) 
sin@ 
于 是 远 场 的 电场 和 磁场 为 
= 1 1 
E, = jnl, 25 a iind Bin Ci] (4. 130) 
a sin@ 
t 1 Í 
H, - jl, 5d ses[ hiak (a4) (4. 131) 
对 称 阵 子 天 线 的 辐射 功率 可 以 从 方向 性 =v 1=24 
函数 式 (4. 129) 或 电场 式 (4. 130) 计算 出 - - 


来 ， 这 两 种 情况 的 计算 结果 是 一 样 的 。 foi cD 
$- a h | y cos( 3 Hcos6) = cos iu | | 2 5 ast AY 
"^ re ER 


(4. 132) I=3A I-4à 
天 线 方向 图 由 4 =r 3 确定 ， 于 是 


At) -l| cos leone) ~ cos ( 1] 


—— 


(4. 133) 
由 于 天 线 的 对 称 性 ， 天 线 的 方向 图 仅仅 
是 6 的 函数 。 长 度 分 别 为 1=1A，2A，3A 和 图 4.8 长 度 分 别 为 1=1A，2A， 
4A 的 天 线 的 归 一 化 天 线 方向 图 如 图 4.8 所 示 。 3A, 4A 的 归 一 化 天 线 方向 图 
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在 4.1 节 中 所 讲 的 计算 辐射 场 的 方法 比较 简单 ， 因 为 可 以 通过 天 线 表 面 的 电流 密 
度 来 计算 电磁 位 。 在 口 面 天 线 ， 诸 如 喇叭 天 线 ， 天 线 的 辐射 场 虽然 最 终 也 是 由 电流 源 
FE, 但 是 这 些 用 来 将 导 波 系 统 中 的 波 转 换 成 自由 空间 波 的 天 线 ， 不 再 是 一 个 可 以 存 
在 电流 密度 的 金属 区 域 。 天 线 的 相关 部 分 是 被 自由 空间 或 介质 所 占据 的 口径 ， 其 中 存 
在 电磁 场 , 但 是 不 存在 物理 电流 密度 。 因 此 ， 为 了 运用 相对 直接 的 方法 ， 即 从 电磁 位 
计算 辐射 场 ， 必 须 首先 推导 电磁 位 与 口径 场 的 关系 。 

这 样 的 关系 可 以 通过 使 用 等 效 原理 来 得 到 ， 即 电磁 场 可 以 用 满足 边界 条 件 的 等 效 
源 来 代替 。 等 效 原理 最 初 是 由 基 尔 霍 夫 提出 的 "' ， 作 为 惠 更 斯 原理 的 扩展 。 惠 更 斯 
原理 阐述 了 多 个 点 源 组 成 的 波 阵 面 可 以 看 成 是 每 个 独立 的 点 源 产生 的 波 阵 面 的 炙 加 "1。 
利用 该 原理 ， 位 于 天 线 口 径 中 的 场 可 以 用 等 效 源 代替 ， 然 后 可 以 用 电磁 位 来 计算 辐射 
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场 。 
4.4.1 镜像 原理 


在 推导 用 来 分 析 口 面 天 线 的 等 效 原理 之 前 ， 需 要 先 讨论 镜像 原理 。 镜 像 原理 可 以 
从 在 理想 导电 平面 存在 的 情况 下 ， 激 励 源 所 产生 的 场 的 计算 过 程 中 推导 出 来 。 我 们 
最 感 兴趣 的 问题 是 边界 条 件 的 问题 ， 其 中 导体 是 理想 电导 体 ; 对 于 理想 磁 导 体 的 对 偶 
问题 是 相似 的 。 

在 一 个 无 限 大 的 理想 导体 平面 存在 的 情况 下 ， 我 们 考虑 一 个 电流 源 。 该 边界 条 件 
说 明 ,在 导电 边界 上 电场 的 切 向 分 量 必须 为 零 。 根 据 镜 像 原理 ， 只 要 增加 一 个 取向 合 
适 的 镜像 源 ， 使 得 在 边界 处 电场 的 切 向 分 量 为 零 ， 就 可 以 用 自由 空间 代替 理想 电导 体 
而 依然 满足 原来 的 边界 条 件 。 图 4.9 给 出 了 一 个 真实 的 电流 和 磁 流 在 理想 电导 体 和 理 
想 磁 导体 的 情况 下 分 别 所 需 的 镜像 电流 源 的 方向 。 在 理想 电导 体 情 况 下 ， 切 向 的 电流 
源 对 应 相反 方向 的 镜像 电流 源 ， 而 磁 流 源 对 应 相同 方向 的 镜像 磁 流 源 。 在 理想 磁 导 体 
情况 下 ， 镜 像 源 的 方向 正好 相反 。 


dd dd 


J 理想 磁 导 体 J 














镜像 源 镜像 源 
图 4.9 在 导体 平面 存在 下 的 真实 源 和 镜像 源 


当 导 体 平 面 和 切 向 源 之 间 的 距离 接近 于 零 ad 
时 ， 可 以 导出 等 效 原理 的 一 个 重要 性 质 ， 也 就 
是 ， 在 极限 情况 下 ， 此 电流 密度 就 变 成 了 面 电 。 理想 电导 体 
流 密度 ; 又 因为 它们 都 在 边界 的 表面 上 ， 所 以 
用 自由 空间 代替 理想 导体 时 导致 真实 源 和 镜像 il 
Jn 








WB IEE. fEREAU SAPE P, WIS HS 
流 相互 抵消 ， 如 图 4.10 所 示 。 但 是 ， 切 向 磁 


流 相互 全 加， 且 磁 流 密度 是 原 磁 流 密度 的 丙 
fe. 图 4. 10. 当 源 和 导体 平面 之 间 的 间隔 


接近 于 零 时 所 得 的 切 向 电流 和 磁 流 密度 
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4.4.2 等 效 原 理 


下 面 将 研究 一 下 自由 空间 中 的 源 了 和 J 所 产生 的 场 E, 和 豆 ,。 如 图 4.11, mi SON 
完全 包围 体积 中 的 电流 密度 的 一 个 封闭 表面 。 表 面 以 外 的 场 位 于 体积 V 中 ， 且 保持 
不 变 。 等 效 原理 指出 ,在 页 中 的 源 和 场 可 以 换 成 新 的 场 E 各 ,以 及 表面 上 的 电流 
BEJ, AJ, EN BAR 

J,=nx(H, -H,) (4. 134) 


EH, EH E,H, 


-一 一 全 一 a en 
feasa eps ag j- 
图 4.11 等 效 原理 
Ja = -nx(E,-E,) (4. 135) 
由 于 新 定义 的 场 和 表面 电流 满足 式 (4.134) MA (4.135), FERRE V, PAGE, 
Al A, 仍 将 保持 不 变 。 


更 换 了 页 中 的 场 和 源 ， 隐 含 的 假设 是 所 关心 的 场 在 V 中 ， 而 不 在 内 中。 因此， 
该 间 题 可 以 通过 设置 表面 内 的 场 为 零 来 进行 简化 。 于 是 ， 边 界 条 件 为 
J, nxH, (4. 136) 
J, = -nxE, (4. 137) 
Hp OE, AA, 是 在 表面 上 指定 的 。 等 效 电流 密度 现在 可 以 仅 用 表面 * 上 的 场 来 表示 。 
如 果 表 面包 围 一 个 天 线 ， 诸 如 喇叭 天 线 ， 并 且 与 口径 一 致 ， 则 场 孔 MH, 是 天 线 口径 
上 的 场 。 因 此 ,等 效 电流 由 式 (4.136) 和 式 (4.137) 确定 ， 然 后 可 以 用 电磁 位 来 计 
算 辐射 场 。 
下 面 将 研究 无 限 大 的 地 平面 上 一 个 开口 波导 ， 如 图 4.12 所 示 。 口 径 包含 电场 E, 
并 且 无 磁场 。 根 据 等 效 原理 ， 可 以 定义 一 个 面 s， 与 接地 平面 和 口径 重合 ， 而 口径 中 的 
场 可 以 由 一 个 等 效 磁 流 密度 来 代 蔡 。 地 平面 上 的 切 向 电场 是 零 ; 因此 ,口径 的 外 面 不 
存在 等 效 的 磁 流 。 由 于 口径 的 外 面 的 磁场 没有 明确 ; 因此 ， 表面 上 有 可 能 存在 等 效 
电流 。 
因为 对 接地 平面 左 侧 的 场 不 关心 ， 所 以 在 左 侧 可 以 用 任意 媒质 填充 。 对 于 口 面 天 
线 的 分 析 ， 左 侧 填 充 理 想 导体 将 使 得 分 析 更 加 方便 。 口 径 上 的 等 效 磁 流 密度 和 电流 密 
度 将 产生 镜像 电流 。 
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图 4.12 无 限 大 地 平面 上 的 开口 波导 的 等 效 


因为 这 些 都 是 表面 电流 ， 等 效 电流 密度 的 镜像 电流 源 的 方向 与 其 相反 ， 相 互 抵消 。 
等 效 磁 流 密度 在 口径 上 的 镜像 磁 流 的 方向 与 等 效 磁 流 密度 相同 ， 从 而 相互 做 加 。 因 此 ， 
等 效 电流 密度 处 处 为 零 ， 并 且 等 效 磁 流 密度 在 口径 外 为 零 ， 在 口径 内 是 

J, = -2nxE, (4. 138) 

所 得 到 的 等 效 的 问题 是 自由 空间 中 的 磁 流 密度 〈 代 表 了 口径 ) 。 由 式 (4.51) 可 
以 从 J 计算 出 电 矢量 位 ,然后 可 以 根据 式 (4.18) 和 式 (4.22) 计算 出 辐射 场 ， 也 
可 以 直接 根据 式 (4.52) ~ 式 (4.55) 计算 出 辐射 场 。 

在 许多 情况 下 ， 所 考虑 的 天 线 不 与 接地 平面 齐 平 ， 并 且 可 能 被 自由 空间 所 包围 。 
在 这 种 情况 下 ， 典 型 的 方法 是 在 口径 上 定义 表面 (假设 这 有 一 个 接地 平面 )， 并 简单 
地 假设 在 口径 外 的 电场 和 磁场 为 零 。 因 此 ， 只 有 天 线 口径 内 的 等 效 流 不 为 零 ， 接 下 来 
可 以 按照 前 面 的 例子 进行 分 析 。 虽 然 采 用 了 近似 ， 但 是 这 种 方法 所 得 到 的 结果 与 测量 
的 数据 很 接近 ， 并 且 提 供 的 天 线 主 波束 精度 很 高 ” 。 


4.4.3 ROMS 


在 微波 、 毫 米 波 遥感 应 用 中 ， 常 见 的 矩形 口 面 天 线 包 括 喇 叭 天 线 、 波 导 缝 隙 天 线 、 
微 带 天 线 等 。 对 于 一 般 的 矩形 口 面 的 分 析 可 以 作为 大 多 数 和 矩形 口 面 天 线 的 近似 分 析 结 
果 。 接 地 平面 上 尺寸 为 xz 的 矩形 口 面 ， 如 图 4. 13 所 示 。 口 面 中 的 电场 如 下 

E, - 5E, (4. 139) 

口 面 不 包含 磁场 ， 且 口 面 外 的 场 为 零 。 根 据 等 效 原理 ， 口 面 中 的 场 可 以 用 等 效 磁 

流 密度 代替 


J, = -2nxE, -2XE, (4. 140) 
磁 流 只 存在 于 -a/2<x<a/2, -b/2<y<b/2 的 区 域 中 。 进 行 傅 里 时 变换 得 
y = 2abEsine{ S*)sine( Az) (4. 141) 


其 中 
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sinc (a) aser (4. 142) 





PEC PEC 
图 4.13 接地 平面 上 的 和 矩形 口 面 
根据 式 (4.52) 和 式 (4.53) 可 以 确定 方向 性 函数 三 如 下 
f, =2abE, vcosdeasdsine 5 at 5 Jsine( =| (4. 143) 
h= - 2abEsingġsine( S*)sine( 2) (4. 144) 
根据 式 (4.54), ， 电 场 分 量 如 下 
E, = jk2abE,g(r) singsine( 和 F Jsine( a (4. 145) 
E, =jk2abE,g(r) cosdeosspsine( 5 5 Js E (4. 146) 
由 式 (4.69) Ba eo 
A(6,) = sgt (ELE, bg 
m 5 ak ^ Ote bk a è 
x [ sin 中 sinc E F singcos )sine (Zsinosing ) (4. 147 ) 


+ cos’ cos" 由 sinc” ( 人 singeosd] sinc? ( 2 singsing) | 
其 中 波 数 已 经 展开 。 式 (4. 147) 的 中 括号 里 面 式 子 的 最 大 值 是 1。 因 此 ， 天 线 的 
归 一 化 方向 图 是 
„ia Apak- TENT R 
A (0,ġ) = sin 中 sinc (S sinócosó sine ( 5 sinésine 
(4. 148) 


+ cos" gcos sine” ( Ssingeosg sinc ( F singeosd] 
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a-4A, b=3) 的 矩形 口 面 的 方向 图 见 图 4. 14a。 

为 了 便于 查看 ， 天 线 的 方向 图 可 以 看 成 是 通过 原点 的 平面 的 二 维 函 数 。 值 得 考虑 
的 平面 分 布 式 x-z 平 面 和 y -xz 平面 ， 因 为 它们 与 口 面 的 几何 形状 对 齐 。y -z 平面 的 取 
向 沿 着 电场 的 方向 ， 从 而 在 该 平面 上 的 天 线 方向 图 被 称 为 上 面 方向 图 。 KWM, x-z 
平面 的 方向 图 与 磁场 的 方向 平行 ， 称 为 H 面 方向 图 。 


= 
= 
SS å 


| 
| 








图 4 14 5=4A bz3A 的 矩形 口 面 
a) 归 一 化 天 线 方 向 图 b) EHA HESAR 
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通过 计算 e = 了 2 的 归 一 化 天 线 方向 图 ， 可 以 确定 下 面 方向 图 ， 即 


A&(0) =Ay (0,6 = 17/2) = sinc ( $Fsind) (4. 149) 
通过 设置 让 op =0 得 HH 面 方向 图 ， 即 
Ay(0) =4 (6, 中 =0) = cos" sinc? ( sing) (4. 150) 


卫 面 和 互 面 的 天 线 方向 图 如 图 4. 14b 所 示 。 
E 面 方向 图 的 半 功 率 波束 宽度 可 以 通过 归 一 化 天 线 方向 图 的 主 波束 等 于 0.5 的 角 
度 来 确定 ， 





sine’( sind) =0.5 (4. 151) 
FÆ, sinc 函数 近似 等 于 1. 391 
in =1. 391 (4.152) 
或 者 
6, = aresin( £ E = aresin( 0. 443 +) (4. 153) 
因此 ， 半 功率 波束 宽度 为 
aed = 2aresin( 0. 443 i) (4. 154) 
对 于 0 >>A 的 大 口径 , 式 (4.154) 很 小 ， 因 而 
Ouray 70. 886 A (4.155) 
E. 面 方向 图 的 第 一 零点 波束 宽度 由 方向 图 第 一 个 达到 零点 的 角度 确定 ， 即 
H sind = (4. 156) 
故 
6, = arcsin( 7) = aresin( +) (4.157) 
第 一 零点 波束 宽度 为 
Owen = 2aresin( ^) (4.158) 
XIF b >>A 的 大 口径 ， 波 束 宽 度 近似 为 
Onin 22 *- (4. 159) 


4.4.4 圆 口 面 的 辐射 


虽然 矩形 口 面 是 最 常用 的 天 线 实现 形式 ， 但 是 圆 形 口 面 也 是 比较 常用 的 ， 例 如 ， 
具有 圆 口 面 的 圆柱 三 叭 天 线 、 反 射 面 天 线 和 透镜 天 线 系统 。 与 矩 形 口 面 一 样 ， 一 般 圆 
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形 口 面 的 分 析 结果 可 以 近似 应 用 到 圆 形 口 面 的 天 线 或 者 天 线 系统 中 。 下 面 将 考察 在 无 


限 大 地 平面 上 半径 为 a 的 圆 曲面， 如 图 4. 15a 所 示 。 口 面 场 为 
E=yE, 

因此 , psa 的 磁 流 为 
1 


(4 


(4 


. 160) 


. 161) 


而 其 他 区 域 的 为 零 。 辐 射 场 的 计算 与 前 面 的 计算 步骤 相同 ; 但 是 ， 对 于 圆 形 口 面 的 分 


析 用 柱 坐标 系 更 容易 实现 (例子 参见 本 章 参 考 文献 [2] ) 。 所 得 到 的 电场 为 


J, (aksin@) 
aksin@ 
J, (aksin@) 


aksin@ 


E, =jk4ma E,g(r) sin [2 


E, 2 jkdma Pog(r) cosbeosg | 2 


式 中 ,由 (xx) 是 一 阶 第 一 类 贝 塞 尔 函 数 〈 例 子 见 本 章 参考 文献 [13] ) 。 


归 一 化 的 天 线 方向 图 是 
Ay (0,@) = (sin’ + cos’@ cos’) [2 


对 于 a =2 的 方向 图 如 图 4. 15b 所 示 。 
圆 口 面 的 面 方向 图 由 下 式 给 出 


A, (0) 2A (0,0 = 7/2) = [2 


J, (aksin@) 77 


aksin@ 


J, Caksin8) 7° 
aksin@ 


H 面 方 向 图 是 
Ay (0) =As(0,$ =0) = cos*8 [2 

对 于 a=34 的 也 面 和 了 H 面 天 线 方向 图 如 图 4. 15e 所 示 。 
E 面 方向 图 的 半 功 率 波束 宽度 是 式 (4. 165) 等 于 0.5 的 角度 , 或 
Ji(aksing) 


aksing 


aksin@ 


=0. 3535 
“4 aksind~1.6 上 式 成 立 ， 故 
由 三 aresin( | = aresin( 0. 25 at 
因此 ， 半 功率 波束 宽度 为 
By 528; =2aresin(0. 25 at 
a 
对 于 大 口径 (a >>A) 近似 为 
enc 
HPBW 2a 


第 一 零点 波束 宽度 由 下 式 确定 
Ji (aksin) _ ó 


aksind —— 


4 


一 


(4 


(4 


(4 


(4 


(4 


(4 


(4 


(4 


. 162) 


. 163) 


. 164) 


. 165) 


. 166) 


.167) 


. 168) 


.169) 


.170) 


E71) 
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“l SEC 


Wl 


tili 
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图 4.15 a) 接地 平面 上 的 圆 形 口 面 b) 归 王 化 天 线 方向 图 
| c) a -2A WAJE DO HR E HA H 面 方向 图 


当 aksin6 二 3. 825 时 上 式 成 立 。 故 ， 


. [3.825 
On = aresin( 


ak 





) = aresin( 0. 61 2 (4.172) 


; A (4.173) 
Bee =2aresin( 0. 61 E | 
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对 于 大 口径 ， 上 式 可 以 简化 为 
Duae 2 ^ (4. 174) 


4.5 天线 阵 列 


天 线 阵列 为 由 许多 辐射 单元 组 成 的 天 线 ， 它 通过 调节 这 些 单元 的 输入 或 输出 来 获 
得 一 个 或 多 个 指定 的 辐射 方向 图 。 阵 列 的 各 个 单元 不 一 定 是 相同 的 ， 但 是 相同 的 单元 
简化 了 阵列 的 分 析 。 从 前 面 的 章节 里 面 可 以 看 出 ， 天 线 的 方向 图 特性 ， 如 波束 宽度 ， 
由 天 线 的 尺寸 决定 ;天线 的 尺寸 越 大 ， 波 束 宽 度 越 窗 。 阵 列 天 线 由 于 可 以 用 小 而 便宜 
的 离散 单元 模拟 大 口径 ， 从 而 可 以 提高 增益 ， 因 此 获得 了 广泛 的 应 用 。 但 是 ， 由 于 增 
加 阵列 所 需 的 硬件 ， 相 对 于 一 些 应 用 ， 特 别 是 元 器 件 成 本 非常 高 的 毫米 波 应 用 ， 所 需 
的 成 本 也 非常 高 。 此 外 ， 这 种 天 线 的 离散 性 会 产生 混 释 效应 ， 即 附加 的 高 增益 波束 ， 
称 为 栅 因 。 它 必须 被 抑制 来 避免 产生 空间 上 的 模糊 。 阵 列 单元 也 可 以 分 别 激励 来 控制 
波束 进行 扫描 。 


4.5.1 直线 阵列 理论 


天 线 阵列 可 以 被 认为 是 由 多 个 在 物理 上 彼此 分 离 的 较 小 天 线 组 成 的 一 个 单一 的 大 
天 线 。 图 4. 16 显示 了 由 入 个 间距 为 a 的 无 穷 小 偶 极 子 组 成 的 直线 阵列 ， 它 可 以 看 成 是 
i E et ANE Tee SUUM. 阵列 的 电流 密度 由 下 式 给 出 


m a Tdl8( )8(y')8(2' - nd) (4. 175) 


因此 ， 电流 为 沿 z 轴 的 间 卫 为 4 的 冲击 函数 的 总 和 。 于 是 ， 电 流 密 度 的 傅 里 叶 变换 
为 


N-1 


L 
[! 
E 
S 


Nl Nl (4. 176) 
=z) Idle =z > idle” 
如 果 每 个 天 线 单元 上 的 电流 是 相同 的 ， 电 流 密度 的 传 里 叶 变换 是 
J = idl Ss peat = £IdlAF(0) (4. 177) 


; 


式 中 ，4F(6) 为 阵 因 子 。 
令 少 = 如 cosg， 可 以 得 到 阵 因子 的 一 个 更 紧凑 的 形式 ， 即 
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M 
AF - e" 
2 (4. 178) 
iip 
EL (F ET £ € ic 
E e Xe) poe o 41 ae te te up COM 
用 所 乘 以 阵 因 子 
t sf Ged " " a, Mz. FV dos n 
AFe =e 4. eM ad pre a one pl DV 4 ui COR 


(4. 179) 


从 式 (4.179) RER (4.178) 得 
AFe* -AF - AF(e* -1) 2 e * -er (4, 180) 





或 者 
<i 
gi P» Lei e e Lid sin( Ny) 
E uegr- ee ee 
e* -1 e?" e e sin( 34) 
(4. 181) 
因此 , 式 (4. 177) 的 电流 如 下 图 4.16 由 无 穷 小 偶 极 子 
À Le ( i Nkdcos o) 天 线 组 成 的 线性 阵 
J. - Idi 1 (4. 182) 
sin (^ kdcosó) 
根据 式 (4.47) 可 以 从 方向 性 函数 推导 出 电场 ， 即 
sin( 二 Wideosg] 
E; -—jkyldig CF) o > —— (4. 183) 


sin( Fhdeosg) 
均匀 直线 阵列 式 (4.183) 的 电场 与 长 对 称 振子 的 相似 ,但 是 具有 附加 的 函数 ， 即 
两 个 正弦 函数 之 比 。 由 式 (4.183) 可 知 ， 阵 因子 的 最 大 值 为 W， 即 阵 元 的 数量 。 通 常 
用 对 阵 因子 进行 归 一 化 ， 使 它 的 最 大 价值 是 单位 1; 因此 ， 
sin( 2-idcose) 
AF(@) A oe (4. 184) 
Nsin( —-kdcos8) 
电场 由 下 式 给 出 
E, =jknldlg(r) NsingAF(0) =N x E, x AF (4. 185) 
其 中 E, 是 阵列 中 某 一 阵 元 的 电场 方向 图 且 阵 列 中 的 所 有 阵 元 均 相 同 。 式 (4.185) 是 
阵 元 相同 的 阵列 的 方向 图 乘积 定理 ， 它 表示 阵列 的 总 场 方向 图 可 以 由 单个 阵 元 的 方向 
图 与 阵列 因子 的 乘积 再 乘 以 阵 元 数目 NN 来 确定 。 因 此 ， 可 以 分 别 计算 由 阵列 分 布 引 起 
的 方向 图 和 单个 阵 元 的 方向 图 。 因 子 N 表示 阵列 中 所 有 阵 元 引起 的 附加 能 量 。 因 此 ， 
阵列 的 归 一 化 天 线 方 向 图 为 
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sin? | 5 Nideosd) 
A, (6) 2 sin^8 1 =A,(0) x AF (0) (4. 186) 
N sin *( kaeosg] 
eh, A, 是 阵 元 的 天 线 方向 图 。 
Sn ae 阵 因子 为 零 ， 其 对 应 
J Mkdcosð, 2 an, n=, 2; 3, - (4. 187) 
因此 ， 零 值 的 角度 为 
0, = arccos( AA) (4.188) 
当 式 (4.184) 的 分 母 为 零 时 ， 出 现 阵 因子 的 最 大 值 ， 当 
了 dcosb。= imm, mz0,1,2,-- (4.189) 
时 最 大 值 出 现 的 角度 为 
On = arccos( 9 ) (4. 190) 


因此 ， 多 个 最 大 值 出 现在 阵 因 子 中 。 这 是 由 电流 密度 的 离散 性 引起 的 ， 它 导致 了 
ZERE, MESAR ERTH H ma/d <1 AY, XX (4.190) 为 真实 的 角度 ; 
Wt, 为 了 使 m=0 仅 的 最 大 值 存在 于 方向 图 中 ， 阵 元 间距 应 满足 


3 (4. 191) 


JOE RE 77 ARAPERA AE. AOU (broadside arrays) 。 对 于 后 面 所 讨论 
的 扫描 阵列 ， 阵 元 间距 必须 更 短 ， 以 确保 整个 扫描 范围 内 没有 栅 为 。 

图 4. 17 显示 出 了 不 同 阵 元 间距 的 直线 阵列 的 阵 因子 。 由 于 电流 分 布 的 离散 性 ， 在 
更 宽 的 阵 元 间隔 中 出 现 了 栅 因 ,如 图 4. 18 所 示 。 
相对 于 连续 电流 分 布 ， 离 散 电 流 分 布 的 傅 里 叶 变换 产生 了 特殊 的 混淆 效应 ， 具 体 表现 
Fa o 


4.5.2 平面 阵列 


由 于 所 有 阵 元 均 位 于 一 个 几何 平面 上 ， 所 以 二 维 阵列 称 为 平面 阵列 。 平 面 阵列 采 
用 与 直线 阵列 相同 的 计算 方式 ， 其 离散 的 电流 密度 向 两 个 方向 延伸 。x — y 平面 上 的 阵 
列 的 电流 密度 如 下 


M-1 N=1 


yefc* I, dl8(x' — md,)6(y' — nd,)8(2') (4. 192) 


“ee = E 


AF, d, RI d, 是 x 方 向 和 y 方向 的 阵 元 间 陋 。 
如 果 所 有 阵 元 的 电流 是 相同 的 ， 则 电流 密度 的 傅 里 叶 变换 可 以 写成 
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die 
er Sn 
EAS abl Li aT ams 


=o -L0 05 0 0.5 1.5 


= www etl. 
t VW mm 


e 


—1l5 一 1.0 一 0.5 0 0.5 1.0 1.5 
~ E Prnt Mf e Mnt 
-1.5 =1.6 一 0.5 0 0.5 1.0 1.5 


8/rad 


图 4.17 阵 元 间隔 分 别 为 4=0.5A， 
d=) 和 d=2A HERF, 说 明了 栅 准 出 现在 更 长 的 阵 元 间隔 中 


电流 分 布 


FT 
*«— 
0 


图 4.18 (E) 连续 电流 密度 分 布 及 其 傅 里 叶 变 换 (下 ) 离散 电流 
密度 及 其 健 里 叶 变换 (电流 密度 的 离散 性 导致 产生 栅 辩 形式 的 混 到 效应) 


Ta 
Ï, = Y > Idle rt nice end insta) (4. 193) 
M 


阵 因 子 为 


sin( L mna, sinbeosd } sin( Nd singsing) 
一 一 > 一 
Msin( lH, singeosg ] Nsin( +d, sinOsind 


阵列 天 线 可 以 通过 改变 阵 元 的 排列 方式 来 改变 它 的 性 能 。 例 如 ， 在 阵 元 间隔 相同 


AF(0,) = (4. 194) 


— 
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的 情况 下 ， 三 角形 网 格 ， 如 图 4. 19 所 示 ， 比 矩形 网 格 栅 辩 出 现 的 位 置 更 宽 一 些 “。 稀 
疏 阵列 通过 选择 性 地 或 随机 地 移 除 阵 元 来 减少 阵 元 总 数 ; 非 均匀 间距 可 以 减 小 阵 因子 
Hx. 


iri. 


e © i i 2 e d 
e © ọ e e— e o o e e— 
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4.5.3 ”天线 阵列 的 波束 宽度 


虽然 通常 主要 考虑 阵列 天 线 王 面 和 互 面 的 方向 图 的 半 功 率 波 束 宽 度 和 第 一 零点 波 
束 宽度 ， 但 是 任意 面 的 方向 图 的 半 功 率 波束 宽度 和 第 一 零点 波束 宽度 都 可 以 计算 出 来 。 
阵列 方向 图 的 半 功 率 波束 宽度 出 现在 式 (4.186) 的 1/2 的 角度 处 。 在 很 多 关于 阵列 理 
论 的 书 中 (例如 本 章 参 考 文献 [2]) 都 可 以 查 到 函数 sin( Nx)/Nsin(%) 的 数据 表格 ， 
即 


-J Mkdsinð, = +1.391 (4. 195) 
因此 
6, = arcsin( 0. 44 xi (4. 196) 
因此 ， 对 于 对 称 波 束 ， 半 功率 波束 宽度 为 
oily =2aresin(0. 44 na) (4. 197) 


类 似 地 ， 第 一 零点 波束 宽度 可 以 从 式 (4. 188) 给 出 的 n=1 的 第 一 零点 的 位 置 来 


确定 


[inde -2uresin[ "e (4. 198) 
WREIK, BN 是 一 个 很 大 的 数字 , X (4.197) 和 式 (4.198) 的 参数 很 小 ， 波 


束 宽度 可 近似 表示 为 


À 
Gapaw ~0. 88 Nd (4. 199) 
fisse wo (4.200) 
NNBW Nd t 


4.5.4 WEE 
迄今 为 止 ， 讨 论 的 阵列 形式 均 为 同 相 激励 的 阵列 。 也 就 是 说 ， 一 个 波 阵 面 从 侧面 
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同时 照射 到 阵列 上 的 每 个 阵 元 ， 则 每 一 个 阵 元 接收 相同 相位 的 电磁 波 。 本 质 上 说 ， 该 
过 程 引起 了 波束 方向 图 的 变化 ， 因 为 阵 元 接收 的 波 阵 面 的 相位 随 着 偏离 侧 边 角 度 的 增 
加 而 逐渐 不 同 相 。 如 果 阵 元 间距 足够 大 ， 在 额外 的 角度 上 会 出 现 波 阵 面 同 相 ， 因 而 产 
"4 ag. 

可 以 通过 改变 单个 阵 元 的 相位 ， 使 得 
在 指定 的 方向 & 具有 同 相 的 波 阵 面 ， 以 
此 来 控制 主 波束 的 方向 。 将 每 个 元 件 的 相 
位 设置 为 在 指定 的 倾斜 角 由 于 波 阵 面 传播 2 
额外 的 长 度 所 引起 的 相位 差 ， 如 图 4.20 sdo / 
所 示 。 移 相 后 ， 阵 元 n 的 电流 由 下 式 给 出 p s 

baie (4. 201) 7 7 

根据 前 面 的 分 析 ， 一 个 直线 阵列 的 阵 

列 因 子 变 为 






sin[ 5 —WNkd (sing — sin@, ) | 
ENO 
Nsin[ 7 a hd ( sin — sing ) | 


(4. 202) 图 4.20 直线 相 控 阵 


其 中 阵列 的 侧 边 是 沿 着 z 轴 ， 因 此 式 
(4.184) 中 的 余弦 变 为 正弦 。 该 方向 图 零点 、 最 大 值 和 半 功 率 点 的 位 置 也 发 生 了 变化 : 


0, = aresin| sin, + v2] (4. 203) 
p, arcsin( sin, + p (4. 204) 


8, = aresin( sind, +0. 443 (4. 205) 


wal 

因为 阵列 方向 图 的 最 大 值 是 随 着 指向 角 的 正弦 变化 而 变化 的 ， 所 以 即使 阵 元 间距 
满足 式 (4. 191) ， 栅 辩 也 有 可 能 出 现 。 特 别 对 于 在 半球 内 ，-90° <6,<90°， 进 行 电 控 
的 阵列 ， 当 


sing] scl (4. 206) 


最 大 值 位 于 -90°<6。<90° 空 间 范围 内 。 为 了 严格 限制 使 式 (4.206) 的 解 在 m=0 Ab, 
从 而 避免 机 办 ， 阵 元 间距 应 满足 
GN 


IG (4.207) 
如 果 阵 列 指 向 在 5°<6, <45°*， 间 距 可 以 增加 到 
< <0, 59 (4.208) 


直线 阵列 的 公式 可 以 直接 扩展 到 平面 阵列 。 平 面 阵列 的 阵 因子 可 以 用 * 和 ;方向 
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上 的 阵 元 间隔 所 确定 的 直线 阵列 因子 表示 : 


sin| XL sinOcosd — sin6,coso, ) ] 


AF, (0,0) = (4.209) 


Msin| gH sin@cosd — sinf cos, ) ] 


sin[ 5 Nd, (sindsind ~ singosingo) | 
AR 04) AE i a (4.210) 


Nsin| 1H, (sin@sind — sin6, sind, ) | 
式 中 ， A. bo 表示 主 波束 的 方向 。 
4.5.5 阵列 构架 


4.5.5.1 馈 电 网 络 

向 一 个 给 定 方向 发 射电 磁 波 ， 需 要 将 信号 馈 人 组 成 阵列 的 各 个 天 线 的 输入 端 ， 这 
样 阵列 的 各 个 单元 的 相位 是 相关 的 。 同 样 ， 从 给 定 的 方向 上 接收 信号 也 需要 所 有 单元 
接收 的 信号 的 相位 是 相关 的 。 给 阵列 馈 入 一 个 相位 相关 的 信和 号 的 方法 一 般 依靠 发 射 机 
硬件 的 信号 成 形 。 

传统 情况 ， 单 个 发 射 器 产生 模拟 信号 ， 然 后 通过 馈 电网 络 发 送 ， 如 图 4. 21a 所 示 ， 
称 为 并 联 馈 电网 络 。 信 号 通过 很 多 功 分 器 等 分 给 所 有 的 阵 元 ， 并 且 在 设计 时 使 馈 电 电 
路 的 长 度 通常 也 近似 相等 。 在 馈 电 网 络 的 端口 处 可 以 放置 一 个 环形 器 或 者 开关 ， 从 而 
可 以 用 同一 个 阵列 实现 收发 功能 。 并 联 馈 电网 络 的 好 处 是 只 有 一 个 输入 、 输 出 端口 ， 
比较 简单 。 但 是 ， 由 于 网 络 中 包含 功率 分 配器 的 损耗 ， 以 及 传输 线 和 波导 的 损耗 ， 所 
以 这 样 的 网 络 损耗 比较 高 。 因 此 ， 对 于 阵 元 数目 比较 多 的 阵列 ， 为 了 使 得 每 个 阵 元 发 
射 合适 的 功率 ， 输 入 功率 必须 非常 大 。 这 些 损 耗 可 以 通过 在 天 线 上 增加 额外 的 放大 器 
来 补偿 。 对 于 接收 应 用 ， 一 般 需 要 在 天 线 的 终端 增加 一 个 低 噪 声 放 大 器 以 保证 馈 电网 
络 的 输出 端 有 足够 大 的 信 噪 比 。 此 外 ， 为 了 控制 波束 指向 ， 每 一 个 阵 元 需要 额外 的 电 
路 来 改变 阵 元 之 间 的 相位 关系 。 

另 一 种 类 似 的 并 联 馈 电 方法 是 空间 馈 电 ， 如 图 4. 21b 所 示 ， 它 利用 单个 天 线 发 射 
， 宽 波束 到 阵列 的 所 有 单元 ， 形 成 电子 透镜 或 者 反射 阵列 “ 。 由 阵列 所 有 单元 组 成 的 透 
镜 接收 发 射 天 线 的 信号 ， 并 移 相 ， 然 后 向 透镜 的 另 一 侧 发 射 信号 。 在 电子 反射 面 天 线 
中 ， 背 向 馈 电 天 线 的 一 侧 阵 元 被 短路 代替 ， 以 使 阵列 天 线 接收 到 的 信号 都 反射 回去 。 
空间 馈 电 阵列 的 好 处 是 避免 了 馈 电 网 络 的 损耗 ， 馈 电 天 线 可 以 移动 ， 或 者 实现 了 多 个 
馈 源 馈 电 ， 通 过 真实 时 间 延 迟 波 束 控制 来 增加 带宽 。 

串联 馈 电 网 络 如 图 4. 21e 所 示 ， 其 阵 元 串联 在 一 条 传输 线 上 并 且 耦 合 不 同 的 功率 
到 相 邻 的 单元 。 传 输 线 的 终端 接 匹 配 负载 ， 以 消除 反射 。 对 于 均匀 幅度 分 布 的 阵列 ， 
第 一 个 阵 元 的 耦合 系数 是 最 小 的 ， 而 最 后 一 个 阵 元 的 耦合 系数 是 最 大 的 。 随 着 每 个 阵 
元 的 输入 功率 逐渐 减 小 ， 更 大 的 耦合 系数 可 以 确保 每 个 阵 元 的 功率 相等 。 不 同 阵 元 的 
输入 信号 传播 的 距离 是 固定 的 ， 因 而 改变 波长 会 改变 阵 元 之 间 的 相位 关系 ， 从 而 引起 
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波束 指向 不 同 的 方向 ， 所 以 串联 馈 电网 络 是 罕 带 的 。 由 于 该 相位 关系 ， 可 以 通过 改变 
输入 频率 来 控制 串联 馈 电网 络 的 波束 指向 。 


Jr Lt QUU 


图 4.21 a) 并 联 馈 电网 络 b) 空间 馈 电 网 络 c) 串联 馈 电 网 络 d) 数字 结构 e) 数字 子 阵 结构 


随 着 数字 技术 的 发 展 ， 采 用 一 系列 分 布 式 直接 数字 频率 合成 器 (Directed Digital 
Synthesizers, DDS) 和 模拟 -数字 转换 器 (ADC) 提高 了 对 阵列 的 控制 能 力 。 每 一 个 单 
元 后 面 都 包含 DDS 和 ADC 的 阵列 称 为 数字 阵列 ， 它 分 别 产 生 相 位 相关 的 信号 馈 给 阵列 
的 所 有 单元 ， 如 图 4. 21d 所 示 。 对 波束 指向 的 控制 通过 移 相 或 者 调整 各 信号 的 时 延 使 
FLA ndsin®,/c 的 长 度 相 匹配 ， 使 得 波 阵 面 在 一 个 给 定 的 方向 上 同 相 。 阵 列 可 以 使 用 真 
实 的 时 间 延 迟 来 发 射 和 接收 宽带 信号 ， 因 为 阵 元 之 间 的 延迟 与 波长 是 无 关 的 。 用 数字 
方式 处 理 每 个 阵 元 接收 的 信号 有 很 多 好 处 ， 包 括 改善 波 达 方向 估计 (Direction of Arri- 
val, DOA) 估计 "和 抑制 干扰 信号 ” 。 因 为 数字 发 射 机 和 接收 机 是 必需 的 ， 所 以 数 
字 阵 列 结构 在 天 线 中 的 每 个 单元 都 需要 大 量 的 硬件 来 实现 。 而 在 微波 和 毫米 波 频段 由 
于 阵 元 的 间距 比较 小 ， 因 此 在 大 的 阵列 里 包含 这 么 多 的 硬件 是 一 个 很 大 的 挑战 。 

子 阵 结构 具有 并 联 或 串联 馈 电网 络 的 数字 结构 的 一 些 优点 。 该 阵列 被 分 成 了 多 个 
用 并 联 或 者 串联 网 络 馈 电 的 子 阵 ， 每 个 子 阵 接 不 同 的 发 射 机 和 接收 机 ， 如 图 4. 21e 所 
示 。 在 于 阵 之 间 可 以 通过 真实 时 间 延 迟 来 控制 波束 ， 而 在 子 阵 内 则 可 以 通过 控制 相位 
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或 者 频率 来 实现 。 
4.5.5.2 波束 控制 

波束 的 控制 可 通过 调节 并 联 馈 电网 络 的 相位 、 串 联 饶 电网 络 的 频率 或 数字 阵列 阵 
元 之 间 的 时 间 延 迟 来 实现 。 相 位 扫描 需要 使 用 移 相 器 来 控制 阵 元 之 间 的 相对 相位 。 典 
型 的 移 相 器 是 二 极 管 或 铁 氧 体 。 二 极 管 移 相 器 使 用 PIN 三 极 管 选 择 来 自 不 同 长 度 传输 
线 的 输入 信号 ， 每 条 传输 线 对 应 不 同 的 相 移 。 铁 氧 体 移 相 器 通过 选择 不 同 长 度 的 铁 氧 
体 材料 来 调节 信号 的 相位 。 不 像 二 极 管 移 相 器 ， 铁 氧 体 移 相 器 是 非 互 易 的 元 件 。 因 此 ， 
如 果 一 个 阵列 采用 收发 复 用 阵 元 ， 就 必须 在 发 射 和 接收 端 使 用 独立 的 铁 氧 体 移 相 器 。 
相对 于 二 极 管 移 相 器 来 说 ， 铁 氧 体 移 相 器 一 般 可 以 支持 更 高 的 功率 。 

串联 馈 电 阵列 的 频率 跟踪 技术 经 常 应 用 在 毫米 波 频率 上 ， 阵 列 通过 波导 壁 上 的 矩 
形 开口 实现 。 其 优点 是 结构 简单 ， 通 过 改变 波导 的 输入 频率 即 可 实现 波束 控制 。 由 于 
所 选 跟踪 方法 的 本 身 性 质 决 定 ， 频 率 跟 踪 是 窦 带 的 ， 并 且 关 心 的 频带 内 的 有 用 信息 必 
须 与 频率 无 关 。 频 率 跟踪 也 只 能 在 一 维 实现 。 因 此 ， 二 维 跟踪 必须 采用 多 个 串联 馈 电 
阵列 并 上 且 在 正 交 方 向 上 进行 移 相 。 

真 延 时 是 在 每 个 单元 利用 数字 合成 器 实现 ， 或 者 在 每 个 单元 采用 真 延 时 器 件 实现 。 
数字 结构 在 每 一 个 阵 元 需要 更 多 的 硬件 资源 ， 因 此 不 适用 于 较 高 的 频率 。 延 迟 线 模块 
需要 长 传输 线 来 匹配 阵 元 之 闻 的 长 度 ， 因 此 也 造成 系统 比较 笨重 。 


4.6 常用 的 微波 和 毫米 波 天 线 


本 节 将 讨论 在 微波 和 毫米 波 遥 感应 用 中 的 几 种 最 常见 天 线 的 辐射 特性 ， 包 括 喇叭 、 
缝隙 、 微 带 、 反 射 面 和 透镜 天 线 。 喇 叭 、 色 阶 和 微 带 天 线 可 使 用 前 述 的 等 效 原理 进行 
分 析 ， 由 于 其 远 场 辐射 特性 较为 简单 ， 此 处 将 不 予 讨论 ， 有 兴趣 的 读者 可 以 参考 本 章 
后 面 的 参考 文献 ， 其 中 有 更 详细 的 分 析 。 反 射 面 和 透镜 天 线 可 以 认为 是 将 馈 源 天 线 的 
宽 波 束 转换 为 更 窗 、 定 向 性 更 强 的 波束 的 天 线 系统 。 


4.6.1 喇叭 天 线 


喇叭 天 线 是 微波 和 毫米 波 工程 应 用 中 最 常见 的 天 线 ， 其 本 质 是 一 个 漏斗 形 波导 ， 
通过 扩大 波导 壁 的 张 角 来 形成 更 大 的 口径 。 由 于 它 简 单 且 便 于 制造 ， 因 此 自 20 世纪 初 
起 就 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 并 且 其 辐射 特性 也 得 到 了 充分 理解 。 由 于 能 够 准确 地 预测 其 
辐射 特性 的 测量 值 ， 因 此 喇叭 天 线 可 被 用 作 通 用 的 校准 标准 ， 也 可 作为 反射 面 天 线 或 
透镜 天 线 的 独立 馈 源 ， 或 阵列 天 线 的 单元 上 。 

矩形 喇叭 天 线 包 括 扇形 和 和 角 锥 形 ， 如 图 4.22 所 示 ， 由 波导 壁 的 扩展 方向 可 将 扇形 
喇叭 分 为 E MA H 面 两 种 ， 角 锥 喇叭 在 波导 壁 的 两 个 方向 都 进行 扩展 。 圆 形 喇叭 是 扩 
展 为 锥 形 的 波导 ， 因 此 被 称 为 圆锥 喇叭 天 线 【 见 图 4.22d] 。 喇 叭 天 线 辐射 的 电磁 场 可 
以 采用 4.4 节 "" 中 列 出 的 等 效 原理 进行 计算 。 喇 叭 口 面 中 的 场 可 以 由 矩形 或 圆 形 口 面 
来 近似 ， 如 前 文 所 述 。 虽 然 喇叭 天 线 的 辐射 效率 取决 于 结构 材料 ， 但 对 于 较 好 的 矩形 
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喇叭 天 线 可 超过 80% 。 半 功率 波束 宽度 和 第 一 零点 波束 宽度 由 本 章 参考 文献 [18] 近 


似 给 出 。 
ism VBE mam y 


a) b) 


图 4.22 喇叭 天 线 
a) E 面 b) H 面 c) 角 锥 d) 圆锥 


Puppy 7758. at (4.211) 


és ~ 101°. (4. 212) 


扇形 和 角 锥 喇叭 天 线 的 辐射 场 的 详细 表达 式 由 巴 拉 尼 斯 给 出 号 ; 读者 可 在 参考 文献 中 
找到 更 详细 的 氢 述 。 角 锥 喇叭 辐射 场 的 电场 分 量 是 
E, =jkE,g(r) [sind(1 + cos) J, J, ] (4. 213) 
E, =jkE,g(r) [ cosb(1 + cos) J, J, ] (4.214) 
其 中 
J, = i tel; [Z2 Casindcosd *v/)]] 


xiLCG) - C(1)] -3LS02) 7501) 11 


+ op [5 Csingcosg + w/o) ]} (4.215) 
x([€(02) - CGT)1 -3[S02) -S(t)1}) 
mL, L, 
J, = 1 “exp {i (Bsin osing) } 
x {[C(t,) = C(t,)] 7 S(t,) =S(t,) ]} (4. 216) 


i= E [5 d + ksin@singL, | (4. 217) 
[1 kb 
d mL, TE — ksin@singL, ) (4, 218) 
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HE [Ae v. 
ee Eal + (ksingsing + 7/a) L| (4.219) 





dia | [$ - (singsing + n/a) Es] (4.220) 
Pac [J [+ (hsindsing - w/a) 3] (4.221) 
í 1 [ka ae 
i” = [| 2 ~ (sinosing - n/a) L,] (4. 222) 
CAS ABI E RAR REA MIRE AR ， 由 下 式 给 出 
C(x) = [cos ( ar (4. 223) 
S(x) = sin( Zr Ja (4. 224) 
天 线 方 向 图 表达 式 在 式 (4.69) 中 。 


4.6.2 缝隙 天 线 


缝隙 天 线 由 波导 壁 的 矩形 开口 构成 ， 常 应 用 于 频率 扫描 串 锐 阵列 ， 如 图 4.23 所 
示 。 由 于 可 以 承受 极 高 的 功率 电 平 (10GHz 时 超过 1MW 的 功率 "1) ， 因 此 波导 缝隙 阵 
列 适 用 于 高 功率 雷达 应 用 场合 。 实 际 制造 工艺 中 ， 槽 开口 通常 不 是 完美 的 矩形 ， 其 边 
缘 通 常 是 圆 形 的 ,但 是 可 通过 和 矩形 孔 精确 建 模 己 ] 。 罕 槽 的 辐射 特性 可 通过 巴 比 涅 原理 
得 到 。 巴 比 涅 原理 指出 ， 无 限 大 平面 上 的 口径 可 由 自由 空间 中 口径 相同 大 小 的 导体 蔡 
代 吕 。 因 此 缝隙 天 线 的 辐射 场 近似 于 小 的 偶 极 子 天 线 ， 这 种 情况 下 ， 天 线 方 向 图 在 方 
位 角 方向 是 全 向 的 。 缝 际 天 线 的 辐射 场 由 下 式 “! 给 出 


E, = -jkabE, g(r)cosbh( 0,¢) (4. 225) 
E, = jkabE,g(r) cosOsinph( 0, ) (4. 226) 

其 中 
所 (4.227) 


( bksin@sind )* — (m/2)? 
du^ ASEDRIESETR, WIE ak <<1 AREA b-A/2, X, (4.227) 简化 为 


cos( J sindsing ) 


h (0, >) = 1 (4. 228) 


-sin sin’ 
4.6.3 微 带 天 线 


微 带 天 线 由 介质 基板 上 的 薄 金 属 片 构成 。 印 刷 微 带 天 线 常 称 为 贴 片 天 线 ， 由 于 其 
结构 简单 ， 生 产 成 本 低 而 且 可 以 构成 任意 形状 ， 经 常 可 以 为 遥感 系统 提供 灵活 的 天 线 
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图 4.23 ”波导 缝隙 阵列 


解决 方案 。 由 于 构成 天 线 的 金属 厚度 非常 小 ， 因 而 可 以 赋 形 在 曲面 上 ; 由 于 结构 简单 ， 
微 带 天 线 可 以 构成 天 线 阵 。 天 线 单元 的 生产 公差 较 小 ， 适 合 毫米 波 天 线 和 阵列 的 制造 。 
鉴于 上 述 原 因 ， 微 带 天 线 在 遥感 中 的 应 用 越 来 越 广 泛 。 尽 管 微 带 天 线 结构 简单 ， 但 在 
其 设计 和 应 用 中 仍 存 在 性 能 改善 的 空间 ， 尤 其 是 考虑 到 天 线 和 射频 前 端的 集成 问题 ， 
如 天 线 与 放大 器 、 移 相 器 以 及 环行 器 等 器 件 在 阵列 中 的 集成 。 在 毫米 波 波段 ， 这 些 器 
件 及 馈 电 网 络 必须 集成 到 一 个 几何 尺寸 2/4 量 级 上 ， 这 是 一 个 相当 困难 的 工程 问题 。 

如 图 4. 24 所 示 ， 微 带 天 线 的 阵 元 馈 电 方 式 很 多 。 信 号 可 以 通过 微 带 传 输 线 直接 馈 
人 表面 ,或 者 可 以 通过 同 轴 连 接 器 垂直 人 馈 信 天线 的 背面 ， 也 可 以 通过 底层 的 微 带 线 或 
口 面 进行 僻 电 。 阵 列 的 构成 方式 通常 决定 了 最 好 的 阵 元 馈 电 方式 。 图 4. 25a JER T HB 
联 耦 合 馈 电 网 络 ， 其 实现 形式 为 底层 微 带 馈 电 ， 且 僻 人 每 个 阵 元 天 线 的 功率 逐渐 降低 。 
图 4.25b 表示 的 由 表面 微 带 僻 电 网 络 实现 的 并 联 僻 电网 络 。 

镜像 理论 提出 的 一 种 观点 是 靠近 导体 表面 的 电流 会 被 它们 的 镜像 电流 抵消 。 因 此 ， 
微 带 天 线 能 够 产生 辐射 似乎 是 一 种 矛盾 的 理论 。 实 际 上 ， 微 带 天 线 的 辐射 是 由 金属 和 
导体 平面 的 谐振 腔 效应 产生 ， 而 介质 的 特性 和 贴 片 的 尺寸 会 对 谐振 产生 影响 。 在 天 线 
谐振 腔 特 性 的 分 析 中 ， 感 应 场 被 认为 是 由 谐振 腔 的 内 壁 产生 的 ， 而 感应 场 可 以 通过 等 
效 原理 转化 为 电流 密度 巴 ] 。 微 带 天 线 的 辐射 效率 主要 取决 于 天 线 和 导体 地 之 间 介 质 板 
的 介 电 常数 ， 其 效率 变化 范围 为 70% ~90% 。 
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图 4.24 a) 微 带 天 线 b) REFA 


微 带 天 线 可 以 在 一 个 平面 上 制作 为 任意 形状 ， 最 普遍 的 形状 为 矩形 或 圆 形 。 辐 身 
场 的 推导 需要 对 谐振 腔 体 模型 进行 分 析 ， 这 些 内 容 超 出 了 本 书 的 范畴 。 设 矩形 贴 片 微 
带 天 线 的 宽度 为 ， 长 度 为 L， 高 于 导体 地 平面 的 高 度 为 h， 则 根据 杰克 偿 的 文献 1， 
其 辐射 场 分 布 为 


E, = jknWhE,cosbR., (8) 


x cos( 7 Lbsindcosg jsine 人 5 Wesindsing Jianc (hk Je, w,—sin’@) (4.229) 
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E, = —jknWhE,cosoR,, (0) 
x cos( DUhsingeosg jsinc( 5 Whsingsingsingsing janc( hk Ve, u,- sin 0) (4.230) 
其 中 
sec = * 
Ry (8) =2 [i +i( Ve, n, - sing S Jtan (hk „e,m, -sin 6) | (4.231) 





b) 


图 4.25 a) 串联 馈 电 微 带 阵列 b) 并 联 馈 电 微 带 阵 列 


g, cos 


R8) 22 | (zt hk rare (4.232) 
AP, c u, EANAIR AT ERE AE SEE e 


4.6.4 反射 面 天 线 系统 


反射 面 天 线 系统 通常 由 馈 源 天 线 GER AWK) 和 一 个 或 者 多 个 反射 面 构 
成 "> 。 反 射 面 表面 的 反射 损耗 较 低 ， 构 成 形状 也 较 多 ,应 用 最 为 广泛 的 是 平面 、 
球面 和 抛物 面 。 反 射 面 将 僻 源 天 线 提供 的 较 宽 波束 汇聚 成 反射 方向 的 窜 波束 ， 从 而 在 
远 场 形成 平面 波 。 大 型 反射 面 大 幅 增 大 了 天 线 系统 的 口径 ， 从 而 获得 了 较 高 的 方向 性 。 
反射 面 天 线 的 应 用 可 以 追溯 到 20 世纪 初 ， 用 于 UHF 和 更 高 频段 的 辐射 ;在 安防 遥感 应 
用 中 ,反射 面 天 线 多 用 于 毫米 波 波段 。 在 成 像 应 用 中 (第 8 章 中 将 详细 讨论 ) ， 反 射 面 
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天 线 可 以 独立 于 馈 源 而 放置 在 机 械 转台 上 ， 通 过 转台 旋转 达到 扫描 覆盖 所 有 成 像 区 域 
的 功能 。 这 种 方法 保证 了 敏感 的 毫米 波 硬件 可 以 放置 在 固定 位 置 ， 避 免 了 转台 机 械 振 
动 对 这 些 硬件 的 影响 。 当 馈 源 与 反射 面 连接 在 一 起 时 ， 可 以 共同 旋转 来 实现 扫描 成 像 ; 
或 者 也 可 以 使 馈 源 固定 而 仅 使 反射 面 随 转台 移动 。 如 果 使 用 抛物 面 天 线 作 为 反射 面 ， 
则 扫描 的 空间 是 有 限 的 ， 一 般 在 一 个 方向 上 仅 有 几 度 。 机 械 扫 描 导 致 抛物 面 的 主 焦点 
偏离 ， 造 成 了 方向 性 系数 的 损失 ， 一 般 在 10 个 波束 宽度 范围 内 的 损失 可 以 达到 3 ~ 
8SdB^" 。 如 果 使 用 平面 或 球面 反射 面 ， 则 不 存在 这 种 扫描 空间 限制 ， 但 这 些 天 线 的 方 
向 性 与 抛物 面相 比较 差 。 在 反射 面 系统 中 ， 可 以 采用 多 人 馈 源 方式 实现 同时 多 波束 。 一 
些 常 见 的 反射 面 天 线 系统 如 图 4. 26 所 示 。 

反射 面 天 线 通常 可 以 分 为 两 类 : 单反 射 面 和 多 反射 面 系统 。 单 反射 面 系统 采用 
单一 馈 源 照射 主 反射 面 并 实现 波束 聚焦 。 这 种 结构 的 硬件 数量 最 少 ， 且 馈 源 与 接收 
机 /发 射 机 处 于 同一 位 置 ， 对 天 线 辐射 特性 无 显著 影响 。 正 馈 系 统 的 馈 源 处 于 主 反 射 
面 的 焦点 位 置 ， 对 抛物 面 而 言 ， 反 射 面 处 于 抛物 面 顶 点 处 ; 发 射 信号 通过 传输 线 输 
送 给 玺 源 天 线 ， 而 在 毫米 波段 会 产生 损耗 。 除 此 之 外 ， 如 果 第 一 级 放大 器 与 接收 天 
线 的 距离 较 大 时 ， 被 动 式 毫米 波 系 统 会 产生 更 高 的 系统 噪声 ， 而 毫米 波 雷达 也 同样 
需要 发 射 和 接收 硬件 与 馈 源 天 线 距 离 尽 量 接 近 。 因 此 ， 对 正 馈 单反 射 面 系统 而 言 ， 
必须 将 馈 源 天 线 和 其 他 硬件 放置 在 稍微 偏离 焦点 的 位 置 ， 否 则 会 造成 信号 损耗 和 噪 


声 的 恶化 。 
主 反射 面 
反射 面 遥感 器 cr] 副 反射 面 


图 4.26 单反 射 面 天线 系 统 和 多 反射 面 系统 
a) 正 馈 反射 面 b) 偏 馈 反射 面 系统 c) 卡 塞 格 伦 系统 d) 格 里 高 利 系统 
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偏僻 反射 面 也 减 小 了 馈 源 对 主 反射 面 阻挡 的 问题 。 双 反射 面 天 线 系统 通过 增加 
一 个 较 小 的 二 级 反射 面 的 方式 改善 了 馈 源 的 放置 问题 。 馈 源 和 相关 的 硬件 可 以 置 于 
主 反射 面 后 以 提高 空间 利用 率 ， 且 主 反射 面前 方 重量 减 小 ， 降 低 了 转台 旋转 的 限制 。 
典型 的 双 反 射 面 系统 包括 卡 塞 格 伦 和 格 里 高 利 系 统 。 卡 塞 格 伦 系统 包括 一 个 抛物 面 
主 反 射 面 和 一 个 双 曲 副 反 射 面 ， 而 格 里 高 利 系 统 包括 一 个 抛物 面 主 反射 面 和 一 个 椭 
圆 副 反射 面 。 

反射 面 天 线 系统 由 于 定位 和 人 馈 源 波束 形状 的 影响 ， 存 在 一 系列 辐射 效率 的 问 
题 ， 最 高 的 标准 反射 面 辐射 效率 约 为 81%。 无 论 采 用 人 馈 源 或 副 反 射 面 ， 正 馈 天 线 
都 存在 遮挡 的 问题 。 僻 源 传输 的 能 量 偏离 了 反射 面 的 顶点 且 部 分 能 量 返 回 到 馈 源 
中 ， 这 个 问题 可 以 采用 通过 减 除 被 阻挡 面 从 而 降低 有 效 面 积 的 方法 进行 定量 分 析 。 
馈 源 天 线 的 波束 形状 也 会 导致 效率 降低 ; 通常 情况 下 ,人 馈 源 的 辐射 方向 图 应 该 比 
反射 面 对 馈 源 张 角 更 宽 以 确保 在 反射 面 上 实现 合适 的 幅度 分 布 。 在 此 过 程 中 ， 没 
有 投射 到 反射 面 上 的 馈 源 能 量 称 为 溢出 损耗 ,降低 了 天 线 系统 的 效率 。 电 磁 波 在 
主 副 反 射 面 边缘 处 的 散射 也 同样 导致 了 散射 方向 上 能 量 的 增加 ， 导 致 了 旁 办 电 平 
的 升 高 。 此 外 ， 天 线 表 面 由 于 机 械 加 工 公差 或 损耗 导致 的 不 确定 度 会 使 反射 面相 
位 出 现 变化 ， 从 而 降低 反射 面 方向 性 系数 。 


4.6.5 透镜 天 线 系统 


透镜 天 线 可 以 通过 聚焦 方式 实现 一 个 均匀 的 相位 波 前 并 ， 如 图 4.27 所 示 。 
在 微波 /毫米 波 系统 中 ， 透 镜 天 线 的 作用 可 以 与 光学 中 聚焦 透镜 将 平行 光 汇 聚 在 焦点 的 
功能 相 比 拟 ， 焦 点 的 位 置 即 为 馈 源 天 线 。 微 波 和 毫米 波 透 镜 通 常 由 介质 材料 制造 ， 也 
可 以 通过 不 同 长 度 波 导 段 的 加 工 来 实现 。 


a) b) 


图 4. 27 a) 透镜 天 线 b) 透镜 天 线 具 有 平面 外 表面 


透镜 天 线 本 身 不 存在 咕 挡 的 问题 ， 因 此 与 反射 面 天 线 系统 相 比 具有 独到 的 优势 ， 
但 介质 的 损耗 通常 高 于 反射 面 表面 的 损耗 。 透 镜 天 线 在 工程 中 还 具有 更 多 的 自由 度 ， 
包括 多 透镜 表面 和 介质 的 合成 等 ， 可 以 用 来 实现 更 好 的 性 能 。 
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安防 遥感 的 一 系列 应 用 包含 了 诸如 人 体 存在 检测 、 隐 匿 物品 探测 以 及 运动 物体 分 
类 等 。 其 中 各 应 用 所 采用 的 遥感 器 单元 各 式 各 样 ， 它 们 可 以 基于 相干 信号 的 发 射 ， 也 
可 以 是 基于 热 辐射 的 检测 原理 。 另 外 ， 阵 列 天 线 和 单一 口 面 天 线 在 安防 于 感 中 也 有 着 
广泛 的 应 用 。 所 有 的 感知 单元 中 都 需要 采用 接收 机 结构 ， 用 以 检测 信号 ， 并 把 其 转换 
成 方便 处 理 和 存储 的 形式 。 理 论 上 来 说 ， 一 个 接收 机 的 最 简化 形式 包含 一 个 天 线 和 紧 
随 其 后 的 数据 记录 器 (例如 模 一 数 转换 器 ) ， 然 而 在 实际 工程 中 ， 需 要 对 天 线 接收 到 的 
信和 号 先进 行 预 处 理 ， 再 送 到 模 - 数 转 换 器 中 。 最 简单 情况 下 ， 预 处 理 包括 阻抗 匹配 ， 
以 及 把 信号 放大 到 模 - 数 转换 器 适应 的 输入 电压 范围 。 如 果 信 和 号 的 频率 很 低 ， 可 以 直 
接 对 接收 到 的 信号 进行 数字 量化 ， 但 是 由 于 奈奈 斯 特 采样 定理 的 限制 ， 对 模拟 数据 进 
行 采样 的 频率 需要 超过 信和 号 最 高 固有 频率 分 量 的 两 倍 。 然 而 当前 商业 化 可 以 用 的 模 - 
数 转换 器 的 输入 信号 带宽 无 法 超过 几 个 CHz， 因 此 对 于 工作 在 毫米 波 和 微波 波段 的 遥 
感 器 ， 首 先 需要 将 信号 转换 到 较 低 的 载波 频率 上 ， 而 后 再 进行 信号 的 数字 采样 和 量化 。 
这 无 疑 会 增加 系统 的 复杂 度 ， 有 时 必须 使 用 非 线 性 的 频率 转化 器 ( 混 频 器 ) ， 同 时 也 会 
需要 滤波 器 和 放大 器 等 其 他 模块 单元 。 

附加 模块 元 件 的 引入 增加 了 系统 复杂 度 的 同时 ， 也 引发 了 系统 自身 的 一 些 问 题 ， 
例如 加 大 的 物理 尺寸 以 及 增加 的 费用 。 男 外 ,输入 信号 的 完整 性 也 随 着 模块 元 件 的 引 
人 而 恶化 。 在 设计 安防 遥感 器 时 ， 设 计 者 必须 弄 清 硬 件 单元 对 接收 机 接收 信和 号 的 影响 ， 
以 及 信号 接收 链 路 上 各 单元 的 局 限 性 。 元 件 引 起 的 噪声 会 淹没 要 接收 到 的 小 信号 ， 同 
时 失真 会 引起 信号 的 改变 。 此 外 ， 一 部 分 由 于 元 件 引入 而 产生 的 杂 散 信号 会 落 入 感 兴 
趣 的 信号 工作 频段 之 中 。 上 述 因 素 都 会 影响 系统 的 性 能 和 接收 机 信和 号 检测 的 可 靠 性 。 

本 章 讨论 了 设计 接收 系统 过 程 中 所 需要 考虑 的 因素 ， 涵 盖 了 与 训 米 波 和 微波 接收 
机 结构 相关 的 内 容 。 与 辐射 计 、 雷 达 以 及 成 像 相关 的 接收 机 结构 会 在 本 章 中 逐一 进行 
讨论 。 本 章 首先 阐述 了 接收 机 的 一 般 工 作 方式 ， 并 以 此 为 基础 完成 了 接收 机 功能 的 概 
述 。 在 讨论 中 ， 对 内 部 噪声 源 进 行 了 分 类 ,包括 热 噪声 、 散 粒 噪声 和 闪烁 噪声 。 对 于 
热 噪声 的 讨论 与 前 一 章节 对 接收 机 整体 系统 的 噪声 性 能 的 讨论 相关 ， 所 有 的 内 部 噪声 
源 均 以 等 效 噪 声 的 形式 表示 。 随 后 进行 了 由 于 系统 非 线性 元 件 引入 的 非 线性 特性 的 讨 
论 ， 包 括 压缩 增益 、 交 调 项 以 及 动态 范围 等 。 


5.1 接收 机 的 一 般 工作 原理 


接收 机 可 以 在 某 一 指定 的 工作 频段 范围 内 完成 对 电磁 波 的 探测 ， 并 对 其 特性 参数 
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进行 测量 。 接 收 机 同时 适用 于 主动 和 被 动 系统 。 在 主动 系统 中 ， 接 收 机 获取 的 信号 是 
由 一 个 与 其 相关 的 系统 或 遥感 器 发 出 的 ， 接 收 机 所 接收 到 的 信号 是 由 物体 所 反射 的 信 
号 。 而 在 被 动 系 统 中 ， 信 号 往往 由 热源 产生 。 接 收 到 的 信号 或 者 由 物体 自身 产生 ,或 
者 由 其 他 的 系统 产生 并 经 过 物体 的 反射 而 获得 。 在 任何 一 种 情况 下 ， 使 用 接收 机 的 目 
的 均 在 于 提供 可 靠 的 信号 特性 来 重建 恢复 信息 。 接收 机 中 的 电路 可 以 完成 信号 幅度 和 
相位 的 测量 ， 也 可 以 完成 不 同 频段 不 同 接收 机 接收 信号 之 间 的 相干 运算 。 而 重建 信号 
不 可 避免 地 会 受到 接收 机 本 身 固有 特性 的 影响 ， 如 工作 带宽 、 转 换 增 益 和 固有 内 部 品 
声 ， 以 及 其 他 由 于 信号 非 线 性 饱和 、 压 缩 以 及 交 调 等 原因 引起 的 失真 。 因 此 ,为 了 使 
设计 的 接收 机 能 够 提供 可 信 的 信号 检测 ， 就 需要 对 其 内 部 的 固有 特性 及 处 理 过 程 进 行 
精确 的 描述 。 也 就 是 说 ， 当 信和 号 通过 接收 机 被 检测 时 ， 需 要 明确 信号 的 哪些 特性 是 由 
于 接收 机 固有 特性 引起 的 ， 而 哪些 是 接收 信号 本 身 固有 的 。 对 由 接收 机 内 在 特性 和 处 
理 过 程 中 所 带 来 的 信号 特性 影响 ， 应 该 在 设计 接收 机 时 加 以 控制 ， 并 尽量 减 小 。 


一 个 理想 的 接收 机 可 以 用 一 个 二 端口 网 络 来 
描述 ， 如 图 5. 1 所 示 。 接 收 到 的 信号 记 为 SU, WP ae Z 
输出 端 经 过 修正 后 的 重建 信号 记 为 5,(/) ， 它 们 
之 间 满 足 的 关系 式 为 接收 机 

S,() - B) * SQ) ty Ae 

接收 机 的 系统 传递 函数 HU 修正 了 输出 信 ”四 ”! 捷 收 机 通用 一 端口 网 络 模型 
号 ， 它 改变 了 信号 的 带宽 ， 并 实现 了 信和 号 功率 的 
增益 或 损耗 。 接 收 机 也 可 能 改变 信号 的 中 心 频率 ， 例 如 下 变频 接收 机 会 降低 接收 信号 
的 中 心 频率 。 假 设 采用 的 是 理想 接收 机 ， 且 信号 的 频率 不 发 生变 化 ， 则 输出 信号 与 输 
入 信号 之 间 的 差异 只 体现 为 系统 传递 函数 的 转换 增益 。 在 实际 系统 中 ， 接 收 到 的 信号 
往往 由 于 噪声 或 失真 等 原因 而 产生 畸变 。 在 下 面 的 章节 中 ， 将 讨论 接收 机 系统 的 噪声 
来 源 ， 由 接收 机 所 引起 的 信号 失真 现象 ， 以 及 这 些 因 素 对 于 接收 机 输出 端 准 确 重 现 输 
入 信号 性 能 的 影响 。 

接收 机 系统 由 一 系列 独立 不 同 的 个 体 元 件 组 成 。 通 常 ， 定 义 接收 机 为 天 线 和 数据 
记录 单元 之 间 的 级 联 链条 上 元 件 个 体 的 集合 。 天 线 在 接收 机 系统 中 十 分 重要 ， 对 于 天 
线 的 分 析 和 讨论 与 接收 机 其 他 部 分 截然 不 同 ， 我 们 已 经 在 第 4 章 中 完成 了 讨论 。 接 收 
机 中 的 元 件 可 以 被 分 成 两 类 : 被 动 元 件 〈 例 如 滤波 器 、 误 减 器 、 传 输 线 、 耦 合 器 等 ) 
和 主动 元 件 ( 例 如 放大 器 、 振 荡 器 等 ) 。 对 于 每 一 种 元 件 ， 都 有 大 量 的 参考 文献 详细 地 
描述 了 它们 的 特性 ”9 。 本 章 的 重点 在 于 讨论 各 个 元 件 在 系统 中 的 作用 ， 以 及 它们 是 
如 何 影响 系统 响应 的 。 

现代 遥感 器 中 最 常用 的 接收 机 结构 为 超 外 差 接收 机 结构 。 超 外 差 接收 机 的 原理 杠 
图 如 图 5. 2 所 示 。 超 外 差 接收 机 最 显著 的 特性 就 是 能 够 将 物体 信号 的 中 心 频率 下 变频 
到 硬件 可 以 轻易 处 理 的 频率 范围 内 。 工 作 在 微波 毫米 波 波段 的 元 件 往往 比 工作 在 几 个 
GHz 下 的 元 件 更 加 昂贵 ， 并 且 效率 更 低 。 通 过 下 变频 ， 使 效率 更 高 的 低频 元 件 的 应 用 
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成 为 可 能 。 另 外 ， 很 多 设计 者 需要 的 特性 无 法 在 毫米 波 和 微波 频段 找到 相应 的 元 件 。 
例如 ， 对 于 在 一 个 工作 在 30GHz 的 辐射 计 ， 如 果 将 信号 下 变频 到 500MHz， 在 低频 段 ， 
放大 器 和 滤波 器 会 变 得 更 加 便宜 。 由 此 ， 通 过 使 用 超 外 差 接收 机 ， 可 以 用 很 廉价 的 方 
式 在 信号 链 路 上 实现 更 多 的 增益 ， 而 不 是 在 高 频 范 围 内 使 用 价格 昂贵 的 高 增益 放大 器 。 
在 超 外 差 接 收 机 体制 中 ， 仍 然 需要 采用 工作 在 高 频率 范围 内 的 混 频 器 ， 而 该 混 频 器 价 
格 更 加 昂贵 。 此 外 ， 正 如 将 在 对 级 联系 统 噪 声 特性 的 讨论 中 看 到 ， 在 天 线 的 输出 端 需 
要 一 个 高 增益 的 低 噪 声 放 大 器 以 降低 系统 整体 的 噪声 。 

接收 机 的 前 端 被 称 为 射频 (radio frequency) 部 分 ， 感 兴趣 信号 的 中 心 频率 为 fors 
并 由 天 线 进行 探测 。 天 线 接收 到 的 信号 通过 低 噪 声 放 大 器 放大 ， 该 放大 器 将 接收 到 的 
射频 信号 又 输入 到 滤波 器 当中 ， 射 频 部 分 中 通常 会 采用 带 通 滤 波 器 。 之 后 ， 经 过 放大 
的 信号 和 本 地 振荡 髓 产生 的 频率 为 fio 的 信号 同时 接 入 到 混 频 器 。 作 为 非 线 性 元 件 的 混 
频 器 会 产生 频率 为 mfa + nfio 的 谐 波 信号 , m=0, 1, 2…, n=0, 1, 2,，…。 混 频 器 的 
输出 信号 频率 分 量 为 射频 输入 信号 与 本 地 振荡 器 产生 的 振荡 信和 号 的 倍数 和 差 值 的 各 种 
组 合 。 混 频 器 后 面 的 滤波 器 从 众多 的 和 / 差 频 率 分 量 中 选 出 所 感 兴趣 的 分 量 。 对 于 下 变 
频 接收 机 ， 所 关注 的 分 量 是 万 +fio 或 者 其 中 之 一 ,我 们 称 之 为 中 频 fi:， 中 频 信号 往往 
在 检测 之 前 需要 进行 放大 。 检 波 器 往往 采用 二 次 方 率 的 器 件 ， 完 成 输入 信和 号 电压 幅度 
二 次 方 计算 ,产生 与 输入 信号 功率 成 正比 的 输出 信号 。 检 波 器 的 输出 信号 位 于 基带 ， 
往往 采用 一 个 低频 滤波 器 对 该 输出 信号 进行 积分 ， 以 减少 噪声 浮动 的 影响 。 





图 5.2 典型 的 接收 机 结构 


一 个 广泛 应 用 于 现代 遥感 器 的 更 典型 的 超 外 差 接收 机 ， 其 结构 如 图 5.3 所 示 ， 中 
频 信 号 通过 模 - 数 转换 器 (ADC) 完成 信号 数字 化 ， 信 号 检测 的 过 程 基于 数字 化 信和 号 
在 计算 机 软件 的 层面 上 完成 。 中 频 信 号 的 数字 化 可 以 通过 多 种 途径 完成 ， 可 支持 多 种 





图 5.3 典型 数字 检测 超 外 差 接收 机 结构 
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机 制 联合 应 用 ， 另 外 检测 机 制 可 以 动态 转换 。 一 个 理想 的 数字 化 接收 机 可 以 简单 地 由 
天 线 连 接 ADC 组 成 ，ADC 直接 连接 在 天 线 的 输出 端 ， 信 号 的 放大 、 滤 波 、 检 测 在 软件 
中 进行 。 然 而 ， 目 前 ADC 的 最 高 频率 多 在 几 个 GHz 量 级 ,而 通常 应 用 的 ADC 多 在 岂 
百 MHz。 因 此 ， 微 波 和 毫米 波 遥 感 器 始终 需要 应 用 硬件 完成 射频 信号 到 适用 于 模 - 数 
转换 的 中 频 信号 之 间 的 转换 。 

接收 机 硬件 输出 信号 的 一 般 形式 可 以 表示 为 

s, (t) =A(t)cos[ 2aft + (1) ] (5.2) 

sth, AC) sm Bit el ze LAS SURE; (1) o BRE ISTA ERO ARE, BRR ARAL, 

因此 输出 信号 只 代表 了 接收 到 的 
复数 信号 中 的 实数 部 分 。 为 了 重 现 复 
数 形式 的 接收 信号 ,需要 检测 和 确定 gyo 
信和 号 的 虚数 部 分 。 可 以 通过 复 解 调 器 
来 实现 〈 见 图 5.4) 。 复 解 调 器 分 别 利 
用 本 地 振荡 器 产生 的 同 相 和 正 交 信号 
(与 同 相信 号 相差 90°) 与 接收 的 射频 图 5.4 复 解 凋 器 
信和 号 进行 混 频 ， 接 收 到 的 信号 被 分 到 两 个 支 路 ， 同 时 本 地 振 功 器 产生 的 信号 也 被 分 为 
两 个 支 路 ， 且 两 通道 之 间 的 相位 差 为 90°。 两 个 混 频 器 的 输出 分 别 定义 为 同 相 和 正 交 信 
B, RRA 


o Sir) 





s, (£) 2 A(1) cos[ 2mft + h(t) | (5,3) 
so (£) 2 A(1)sin[2mft + (1) ] (5.4) 

利用 同 相 和 正 交 信和 号 可 以 重建 接收 到 的 复 信 和 号 
$,(t) =s,(t) +jsg(t) 2 A(1)e Ph (5.5) 


5.2 接收 机 噪声 


接收 机 检测 小 幅度 信号 的 能 力 受 到 噪声 的 限制 。 接 收 机 天 线 会 接收 噪声 信号 ， 同 
时 接收 机 自身 也 会 产生 噪声 信号 。 噪 声 为 加 性 噪声 ， 并 且 它 们 的 总 和 称 为 系统 噪声 。 
天 线 接收 到 的 噪声 包含 银河 噪声 、 大 气 噪 声 ， 以 及 位 于 天 线 接收 波 辩 内 附近 物体 所 辆 
射 的 热 噪 声 。 接 收 机 硬件 产生 的 噪声 主要 来 自 于 以 下 几 个 方面 : 由 于 导体 中 电子 的 热 
扰动 产生 的 噪声 ， 由 于 电子 穿 过 半导体 节 而 产生 的 散 粒 噪声 ， 由 于 电流 在 强 电场 中 波 
动 而 产生 的 热 高 压 放 电 噪声 ， 由 于 器 件 环 痉 而 引起 的 闪烁 噪声 等 。 由 于 接收 机 会 产生 
噪声 ， 以 臻 有些 情况 下 对 于 微弱 的 接收 信号 ， 加 入 和 不 加 入 接收 信和 号 时 接收 机 的 输出 
没有 明显 区 别 ， 接 收 信和 号 无 法 与 噪声 区 分 开 来 。 因 此 ， 评 估 接 收 机 的 噪声 特性 变 得 万 
为 重要 ， 它 决定 了 接收 机 可 识别 最 小 信号 的 能 量 电 平 。 
我 们 在 第 4 章 中 讨论 过 天 线 的 噪声 功率 ， 它 可 以 表示 为 
P SRDAN (5.6) 
AF, 不 为 玻 尔 兹 曼 常 数 , k=1.38 x10 7V/K; T, 为 天 线 的 噪声 温度 ; Af 代表 了 信和 号 
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带宽 。 

P, 为 带 限 的 高 斯 白 噪声 ， 在 辐射 测量 的 观察 中 ， 所 关注 的 信号 本 身 就 是 宽带 的 热 
噪声 信号 ， 它 同 不 希望 得 到 的 噪声 信号 有 着 相同 的 统计 特性 。 

图 5.5 描述 了 噪声 接收 机 的 一 般 结构 ， 
天 线 接收 到 的 噪声 信号 被 接收 机 的 转换 增益 
所 加 权 ， 接 收 机 输出 噪声 功率 在 不 考虑 接收 
机 自身 产生 的 噪声 的 情况 下 ， 可 以 表示 为 

P, ga = GP, (5.7) 接收 机 

AF, C 为 接收 机 的 转换 增益 ， 既 可 以 为 增 图 5.5 通用 接收 机 框图 
益 也 可 以 为 损耗 。 

接收 机 中 的 元 件 同 样 也 会 引入 噪声 功率 P.， 与 接收 机 接收 到 的 噪声 信和 号 满足 线性 
释 加 原理 ， 接 收 机 输出 端的 总 输出 功率 表示 为 

P, =G (P,+P.) (5.8) 

类 似 于 处 理 天 线 噪 声 功率 的 方式 ， 接 收 机 自身 产生 的 噪声 P, 可 以 表示 为 等 效 品 声 

温度 T, 的 形式 





P, -kT,Af (519) 
描述 接收 机 的 噪声 通常 假设 接收 机 本 身 是 无 噪 的 ， 而 在 其 输入 端 放置 一 个 等 效 的 有 噪 
电阻 。 该 电阻 能 够 在 接收 机 的 输出 端 产生 与 接收 机 自身 产生 的 噪声 相同 的 噪声 功率 ， 
我 们 称 之 为 等 效 噪声 温度 7.。 
系统 输出 端的 噪声 主要 来 源 于 天 线 接收 到 的 噪声 和 其 内 部 产生 的 噪声 ， 可 以 表 
示 为 
P,=Gk(T, € T.) AF = GkT,. Af (5. 10) 
式 中 ，7,, 为 系统 等 效 噪声 温度 。 
7,, 并 不 是 接收 机 的 物理 热 温度 ， 而 是 系统 中 系统 热 噪声 在 热平衡 状态 下 的 一 种 表 
WEA, 我们 将 在 5. 3 节 进 行 详细 讨论 。 


5.2.1 接收 机 噪声 的 来 源 


接收 机 中 天 线 接收 到 的 噪声 是 由 外 部 噪声 源 引 起 的 ， 而 接收 机 内 部 各 元 件 所 产生 
的 噪声 是 由 很 多 不 同 的 物理 过 程 引起 的 。 微 波 和 毫米 波 接收 机 中 最 常见 的 噪声 种 类 即 
为 热 噪声 、 散 粒 噪 声 和 闪烁 噪声 。 
5.2.1.1 FARR 

导体 中 的 电子 由 于 热 扰动 的 原因 在 温度 7>0 的 热平衡 状态 下 会 始终 保持 运动 状 
态 。 电 子 的 波动 会 引起 时 间 上 随机 变化 的 电压 ， 其 幅度 满足 正 态 分 布 。 图 5. 6 中 展示 
了 一 个 电阻 在 热平衡 的 情况 下 ， 其 两 端 随时 间 变 化 的 电压 。 由 于 电子 的 动能 与 其 热 温 
度 成 正比 ， 同 时 随时 间 变 化 的 电压 体现 出 随机 的 类 噪声 特性 ， 因 此 该 信号 称 为 热 噪声 。 
该 现象 由 约翰 逊 在 1928 年 发 现 "; ， 因 此 也 称 作 约 翰 逊 噪声 ， 奈 奎 斯 特 指出 中 一 个 阻 值 
为 的 电阻 ， 在 热平衡 状态 下 其 两 端 电 压 的 方 均 根 服从 
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V. = 4RATAS (5. 11) 
如 果 这 个 电阻 与 匹配 阻抗 相连 ， 则 热 噪声 
功率 可 以 表示 为 


Y 
Nasa = Gage = ATAS (5. 12) 


因此 ， 接 收 机 元 件 所 引起 的 噪声 功率 与 其 物理 
温度 和 带宽 成 正比 。 式 (5.12) 适用 于 任何 端 ” 图 5.6 电阻 中 热 激 发 引起 的 电压 扰动 
接 匹 配 阻 抗 的 电阻 ， 因 此 ， 可 以 将 电阻 用 一 个 随时 间 的 变化 
阻抗 为 尺 的 天 线 代 兰 ， 那 么 就 可 以 得 到 天 线 品 
声 功率 式 (5.6)。 同 时 式 (5.11) 表明 材料 必须 有 阻抗 来 产生 热 噪声 ; 24 RETO 
时 ,电压 的 扰动 会 停止 。 因 此 ， 纯 电抗 的 材料 或 元 件 是 不 产生 热 噪 声 的 。 
5.2.1.2 CAR 

当 电 子 横 穿 半导体 二 极 管 结 的 时 候 ， 它 们 的 离散 特性 引起 了 散 粒 噪声 。 这 种 现象 
与 小 球 撞击 一 个 平 表 面 非 常 相似 ， 因 此 而 得 名 。 如 果 结 的 长 度 比 波 长 小 ， 由 于 电子 运 
动 而 产生 的 尖 脉 冲 可 以 等 效 为 一 个 脉冲 。 虽 然 电流 的 时 间 平 均值 等 于 电流 的 直流 分 量 ， 
但 是 瞬时 电流 脉冲 随机 浮动 ， 而 且 满 足 泊 松 分 布 ， 电 流 浮动 [3] 的 方 均 根 为 

P. =2qIAf (5. 13) 

AP, 为 电子 电荷 ; 1 为 二 极 管 电阻 部 分 的 流 经 电流 ; Af 代表 了 信和 号 带宽 。 

式 (5.13) 表示 的 噪声 功率 可 以 表示 为 


Naa = ETAS (5. 14) 
HH, ”为 二 极 管 的 理想 因子 ， 通常 取 接 近 于 1 的 值 ; 7 为 二 极 管 的 温度 。 


由 此 ， 由 散 粒 噪声 产生 的 噪声 功率 也 随 温 度 变化 ， 等 效 的 散 粒 噪声 温度 可 以 定 
义 为 





Ton = ET (5.15) 


可 以 得 到 
No a EE Af (5. 16) 

由 于 散 粒 噪声 和 热 噪声 都 取决 于 温度 ， 它 们 往往 被 合并 成 单一 的 热 噪声 过 程 。 在 
这 种 情况 下 ， 两 种 噪声 机 制 在 描述 或 测量 接收 机 系统 的 全 局 热 噪声 特性 时 并 不 加 以 
区 分 。 
5.2.1.3 闪烁 噪声 

闪烁 噪声 是 由 于 半导体 连接 处 的 缺陷 引起 的 ， 半 导体 结 区 域 的 杂质 、 电 磁 辆 射 、 
量子 噪声 等 也 是 闪烁 噪声 产生 的 原因 呈 。 闪 烁 噪声 同 广 成 正比 ， 因 此 往往 被 称 作 7 
噪声 ， 由 于 闪烁 噪声 随 频 率 的 依赖 特性 ， 在 低频 区 域 . 广 噪声 成 为 了 噪声 分 析 的 首要 考 
虑 因素 ， 而 当 频 率 超过 1MHz 以 后 ， 噪 声 功率 主要 来 自 于 热 噪声 源 。 
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5.2.2 等 效 噪声 带宽 


当 人 们 从 理论 的 角度 讨论 和 描述 接收 机 的 频率 特性 时 ， 往 往 可 以 利用 一 个 理想 的 
矩形 来 描述 接收 机 的 频谱 特性 ， 然 而 任何 一 个 带 通 的 实际 系统 都 不 可 能 拥有 理想 的 频 
谱 特 性 ， 并 一 定 会 延伸 至 带 外 。 因 此 在 很 多 时 候 ， 关 于 频谱 特性 的 理想 矩形 的 假设 并 
不 成 立 。 热 噪声 并 不 取决 于 频率 ， 在 假设 矩形 通 带 的 前 提 下 ， 对 噪声 功率 的 积分 而 得 
到 的 噪声 能 量 会 比 实际 系统 中 的 噪声 能 量 偏 低 。 在 实际 的 接收 机 系统 中 ， 系 统 频率 响 
应 在 理想 的 频率 处 开始 逐渐 下 降 ， 因 此 会 造成 接收 机 接收 来 自 通 带 外 的 噪声 ， 从 而 增 
加 了 实际 的 噪声 带宽 ， 也 使 得 接收 机 系统 中 的 噪声 能 量 比 单纯 矩形 通 带 假设 情况 下 要 
大 一 些 。 在 图 5.7 +, 我 们 可 以 看 到 理想 和 非 理 想 的 通 带 表示 。 低 阶 滤波 器 会 引起 
20dB 或 者 40dB/ 十 倍 频 程 的 逐渐 滚 降 ， 在 使 用 低 阶 滤波 器 时 ， 系 统 中 的 实际 噪声 能 量 
与 理想 手 形 假设 之 间 的 差异 比 使 用 陡峭 滚 降 的 滤波 特性 的 系统 更 加 显著 。 噪 声 的 等 效 
带宽 可 以 以 一 个 等 效 和 矩形 的 方式 去 定义 ， 在 该 假定 的 矩形 中 计算 获得 的 噪声 功率 的 积 
分 与 一 个 用 有 频率 响应 为 H(/) 的 实际 系统 所 得 到 的 噪声 功率 积分 相同 ”。 


"H am 

y, ALANI. 

| EOF 

对 于 低 通 滤 波 器 ， 其 等 效 的 噪声 带宽 定义 为 
"IH 

wo fA 


AP, H 为 滤波 器 响应 H) 的 最 大 值 。 
等 效 噪声 带宽 如 图 5. 8 所 示 。 在 矩形 的 通 带 里 对 噪声 功率 进行 积分 ， 其 结果 与 实 
际 非 理想 通 带 中 得 到 的 噪声 能 量 相同 。 


(3-17) 


"df (5.18) 








h M p) 
图 5.7 理想 与 非 理想 通 带 图 5.8 理想 低 通 滤波 器 等 效 噪声 带宽 





我 们 来 考虑 一 个 例子 ， 一 个 低 通 RC 滤波 器 包含 一 个 单 极点 ， 它 的 传递 函数 可 以 表 
示 为 
3 1 
ixi 





H(f) (5. 19) 
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其 中 
1 
f. c (5.20) 
为 滤波 器 的 截止 频率 ， 等 效 的 噪声 带宽 则 可 以 通过 计算 得 到 
"od "UNE s 
ay. = | gd =se E) = Sf, ELST, (5.21) 


上 述 计算 表明 ， 对 于 单 极点 低 通 滤波 器 ， 在 计算 噪声 能 量 的 情况 下 ， 噪 声 的 等 效 带 宽 
比 滤波 器 截止 频率 高 出 57% 。 表 5. 1 中 给 出 了 各 阶 滤波 器 的 等 效 噪 声带 宽 。 随 着 极点 
数目 的 增加 ， 等 效 噪声 带宽 趋 近 于 滤波 器 的 截止 带宽 ， 即 Af./f. 一 1。 当 滤波 器 拥有 四 
个 或 四 个 以 上 极点 时 ,截止 频率 可 以 作为 等 效 噪声 带宽 的 很 好 的 近似 ， 用 来 估计 和 计 


算 系 统 中 所 产生 的 噪声 能 量 。 
表 5.1 等 效 噪声 带宽 A f./f. 和 噪声 功率 误差 AP, 
滤波 器 极点 数 Afefe AP./dB 


1.57 1.96 
1.22 0. 86 
1.15 0. 61 
43 0. 53 
1.11 0.45 


t e O D H 


在 计算 噪声 能 量 时 ,或 者 应 用 等 效 品 声带 宽 或 者 利用 滤波 器 截止 带宽 作为 近似 ， 
两 者 的 差异 可 以 通过 计算 获得 
10lg( AP, ) = 10lg( KTAf, - kTf,) =10lg( Af./f.) (5.22) 
对 于 单 极点 滤波 器 ， 噪 声 能 量 的 差异 为 10lg (1.57) =1.96dB。 对 于 高 阶 低 通 滤 
波 器 ， 噪 声 能 量 的 差异 可 以 在 表 5.1 中 找到 。 对 于 高 于 (包含 ) 四 阶 的 低 通 滤波 器 ， 
利用 3dB 带宽 和 虽 声 等 效 带宽 所 获得 的 噪声 积分 能 量 可 以 控制 在 0. SAB 以 内 。 


5.2.3 毫米 波 频段 的 热 噪声 


前 文 的 讨论 是 基于 两 个 假设 条 件 下 进行 的 ， 假 设 频率 足够 低 并 且 温 度 足 够 高 ， 因 
此 噪声 能 量 会 与 温度 成 正比 。 现 实 中 ， 这 种 假设 只 是 在 频率 低 于 1THz 时 的 近似 ， 当 频 
率 高 于 1THz， 且 温度 在 290K 左右 时 ， 这 种 假设 便 不 再 成 立 了 。 重 新 回 到 奈 奎 斯 特 对 
于 电阻 两 端 噪声 功率 的 讨论 ， 当 匹配 阻抗 通过 一 段 传输 线 同 噪声 电阻 相连 的 时 候 ， 传 
输 的 噪声 功率 可 以 表示 为 

N =eAf (5.23) 

AH, e 为 传输 线 在 频率 f 下 传输 模式 的 能 量 。 

对 比 式 (5.23) 和 式 (5.12), ， 可 以 得 到 在 毫米 波 频率 范围 内 ，e 等 同 于 奈 奎 斯 特 
推导 中 获得 的 好 ， 即 =KT。 利 用 统计 热力 学 方法 和 玻 耳 效 曼 分 布 ， 可 以 得 到 该 能 量 
MMAR : 
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— (5.24) 


e= 
et E^ 1 


sth, 天 为 普 朗 克 常 数 , h-26.626x10 JS。 

当 温度 达到 300K， 接 近 室 温 时 ， 可 以 在 小 于 毫米 波 的 频率 范围 内 认为 hf << kT, 
以 此 假设 为 前 提 , 式 (5.24) 可 以 简化 近似 为 = KT, 式 (5.23) 被 简化 为 式 
(5.12), HRA hf << kT 的 范围 称 作 为 瑞 利 — SKM, KHER 6 章 做 详细 讨论 。 式 
(5.12) 称 作 为 噪声 能 量 的 瑞 利 - 金 斯 近似 。 利 用 式 (5.23) 和 式 (5.24)， 可 以 得 到 
导体 噪声 能 量 的 一 般 形 式 : 


Wo celts m (5.25) 
由 于 噪声 能 量 与 普 朗 克 黑 体 辐射 定律 的 关系 ， 也 称 为 普 朗 克 公 式 ， 将 在 第 6 章 做 深入 


讨论 。 

图 5. 9 中 描述 瑞 利 - 金 斯 近似 与 普 朗 克 公 式 所 表达 的 噪声 能 量 在 7=310K 时 随 频 
率 变化 的 特性 ， 其 中 Af 被 设置 为 1MHzs 当 频 率 增 加 时 ， 普 朗 克 一 般 形式 描述 的 噪声 
能 量 趋 于 0， 而 当 频 率 降低 时 ， 它 收敛 于 瑞 利 - 金 斯 近似 ATAS. 这 一 现象 完全 符合 式 
(5.24) 的 描述 ， 即 平均 噪声 能 量 满足 © OAT 和 上 二 0 的 结论 。 假 设 频率 为 1THz， 


温度 为 了 =310K，%k7TAf 的 近似 值 与 其 标准 的 普 朗 克 一 般 形 式 之 间 存 在 0. 34dB 的 差异 。 
图 5. 10 中 为 式 (5.12) 和 式 (5.25) 在 频率 为 100GHz 和 1THz 情况 下 ， 随 温度 变化 
的 特性 曲线 ， 其 中 AS 被 设置 为 1 MHz。 当 温度 较 低 时 ， 普 朗 克 描述 比 瑞 利 - 金 斯 近似 
减 小 更 快 。 在 100GHz 频率 点 上 ，k7TAf 近似 在 7=10K 与 准确 值 之 间 存 在 1. 08dB 的 差 
异 。 当 温度 升 至 100K 时 ， 差 异 减 小 到 0. 14B。 当 频率 为 1THz， 温 度 为 100K 时 ， 差 异 
值 为 1.08dB。 因 此 ， 当 人 们 低 于 100GHz 的 频率 范围 内 考虑 期 间 的 噪声 能 量 时 ， 瑞 利 
=- 金 斯 近似 足以 满足 要 求 ， 甚 至 可 以 拓展 到 1THz。 对 于 低温 冷却 和 低 发 射 率 的 物体 ， 


瑞 利 - 金 斯 公式 


eat 一 一 X 





108 1010 10? 104 
f/Hz 


图 5.9 ml - 金 斯 近似 与 普 朗 到 公式 所 表达 的 噪声 能 量 随 频率 变化 的 特性 


第 5 章 接收 机 127 


它们 的 辐射 温度 很 低 ， 瑞 利 -= 金 斯 近似 在 几 百 GHz 范围 内 依然 适用 。 普 朗 克 形式 只 有 
在 频率 达到 或 超过 1THz 以 后 才 需 要 被 考虑 。 


瑞 利 - 金 斯 公式 


,7 人 一 普 训 克 公式 ,7=ITHz 
/< 一 HABEAS, f -100GHz 
4, 





图 5. 10 导体 中 热 噪声 随 温 度 变化 的 瑞 利 - 金 斯 及 普 朗 克 表 达 形 式 


5.3 ”噪声 系数 和 噪声 温 


二 端口 网 络 作 为 放大 器 时 可 以 为 信号 提供 增益 ， 而 作为 衰减 器 时 会 引起 信号 的 损 
耗 。 把 一 段 传输 线 考 虑 成 一 个 二 端口 网 络 ， 理 论 上 它 不 会 对 信号 产生 影响 ， 然 而 实际 
中 传输 线 会 引起 损耗 ， 因 此 当 把 传输 线 作为 二 端口 网 络 考虑 时 ， 可 将 其 等 效 为 一 个 误 
减 器 。 基 于 上 文 的 讨论 ， 网 络 中 任何 绝对 热 温 度 高 于 OK 的 元 件 都 会 因 其 内 部 的 非 理想 
因素 产生 噪声 ， 网 络 输出 端的 噪声 会 对 信和 号 产生 影响 。 虽 然 内 部 噪声 产生 的 物理 机 制 
各 不 相同 ， 人 们 往往 更 习惯 以 一 个 简单 的 等 效 噪声 温度 模型 来 描述 所 有 内 部 噪声 源 在 
网 络 输出 端的 总 体 效 应 ， 而 不 是 逐一 地 对 内 部 噪声 源 进 行 深入 分 析 。 这 样 一 来 ， 可 以 
把 整个 网 络 当成 一 个 黑 盒子 ， 而 它 的 噪声 特性 可 以 通过 简单 的 噪声 响应 来 描述 。 当 面 
对 由 多 个 噪声 元 件 级 联 而 成 的 信号 链 路 时 ， 该 方法 更 加 简单 实用 。 


5.3.1 噪声 系数 
图 5.11 为 一 个 二 端口 模型 ， 其 中 定义 
了 输入 、 输 出 信号 和 噪声 的 功率 。 噪声 因 sw o G O soN, 
子 可 以 用 来 描述 网 络 产生 的 噪声 对 输入 信 
BWH, ELA. 二 端口 网 络 


S/N, 
Nat (5.26) 图 5.11 通用 二 端口 网 络 
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stb, S 和 5, 分 别 代表 输入 输出 信号 的 功率 ; Ni = AT AS A N, 分 别 表示 输入 输出 的 噪 
声 功率 ， 而 S/N 被 定义 为 输入 输出 端的 信 噪 比 s 
需要 注意 的 是 ， 这 里 的 噪声 因子 下 为 归 一 化 的 值 ， 而 且 定 义 在 匹配 阻抗 负载 的 前 
提 下 (温度 为 室温 ，7, =290K) 。 在 多 数 情况 下 ， 更 具 代表 性 的 是 噪声 系数 ， 它 由 噪声 
因子 分 贝 的 形式 定义 : 
F(dB) =10lgF (5.27) 
由 式 (5.26) 定义 的 噪声 系数 ， 描 述 了 由 二 端口 网 络 引 起 的 信号 信 噪 比 损失 的 
量度 : 
Be ee 
WIN | (5.28) 
一 个 非 理想 的 二 端口 网 络 会 引起 信号 幅度 的 变化 ,或 加 入 增益 或 引入 衰减 ， 为 此 ， 
输出 信号 的 能 量 可 以 表达 为 
S, =6S, (5.29) 
AF, 为 转换 因子 ， 可 以 代表 增益 或 者 衰减 。 
将 网 络 产生 注入 噪声 功率 N, 与 输入 的 噪声 功率 相 加 ， 从 而 得 到 输出 端的 噪声 
功率 : 
N, 2 GN, +N, (5.30) 
这 里 需 注 意 入, 与 转换 因子 G 无关， 它 只 表征 了 网 络 自 身 所 产生 的 噪声 。 转换 因子 
只 会 对 输入 信和 号 和 输入 噪声 起 作用 。 由 式 (5.29) 和 式 (5.30) 得 
N 


F=1 + OH, (5.31) 
由 二 端口 网 络 产生 的 噪声 功率 可 以 通过 计算 得 到 
N, = (F -1) GN, (5.32) 
输出 噪声 功率 为 
N, = FGN, (5.33) 
以 等 效 温度 来 表示 ， 则 有 
N,=(F-1)GETAf (5.34) 
N, = FGETAf (5.35) 


由 式 (5.31) 所 定义 的 噪声 系数 与 二 端口 网 络 的 转换 增益 有 关 ， 同 时 由 二 端口 自 
身 产 生 的 噪声 功率 和 输入 的 噪声 功率 共同 决定 。 也 就 是 说 ， 输 出 信号 的 功率 只 与 二 端 
口 网 络 的 转换 增益 有 关 ， 而 输出 的 噪声 信号 会 受到 网 络 自身 产生 的 噪声 的 影响 。 因 此 ， 
对 于 任意 的 输入 信和 号 功率 ， 二 端口 网 络 所 表现 出 的 噪声 系数 都 是 相同 的 ， 然 而 对 于 式 
(5.31) 中 的 输入 噪声 功率 ， 为 了 得 到 有 意义 的 噪声 系数 ， 需 要 对 输入 噪声 功率 进行 标 
准 化 处 理 ; 因此 通常 定义 在 T, =290K。 


5.3.2 噪声 温度 
如 果 一 个 系统 的 噪声 频谱 与 一 个 电阻 所 产生 的 噪声 的 频谱 相同 ， 那 么 往往 可 以 利 
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用 式 (5.12) 中 的 等 效 噪声 温度 来 描述 系统 Ne NGRTEAf 
的 噪声 特性 ， 利 用 等 效 噪声 来 描述 一 个 二 端 
口 网 络 的 噪声 特性 会 使 分 析 变 得 十 分 简单 。 a GTEAf bie 

假设 二 端口 网 络 无 噪 ， 其 输出 端的 噪声 与 输 

入 端 施加 等 效 噪声 温度 为 T, 的 噪声 源 时 所 得 yorar idm 


到 的 输出 噪声 相同 。 图 5.12 给 出 了 等 效 输入 
等 效 噪 声 温度 为 7 ， 另 一 个 为 无 噪 二 端口 网 
络 。 有 了 噪 二 端口 网 络 的 输入 端 端 接 温度 为 图 5 12 一 端口 网 络 等 效 输入 噪声 温度 表示 
7=0K 的 匹配 电阻 ， 它 不 产生 任何 输入 噪声 。 
无 噪 二 端口 网 络 的 输入 端 端 接 温 度 为 T, 的 匹配 电路 ， 它 向 网 络 中 注入 的 噪声 功率 为 
kT5Af。 两 个 二 端口 网 络 输出 端的 噪声 功率 相同 ， 表 示 为 
N, = GETEAf (5. 36) 
T, 是 定义 在 二 端口 网 络 的 输入 端的 ， 并 且 代表 了 二 端口 网 络 内 部 所 有 的 噪声 源 ， 
另 一 方面 ， 转 换 增 益 只 会 对 输入 噪声 起 作用 。 因 此 ，Ni = KTLAF. 
T, 可 以 定义 在 噪声 系数 的 基础 上 ， 由 式 (5.34) MA (5.36) RK 
T, =(F-1)T, (5. 37) 
同样 ， 噪 声 系数 可 以 用 等 效 噪声 温度 来 表示 为 
F=1 + (5.38) 
在 描述 二 端口 网 络 的 噪声 特性 时 ， 噪 声 因子 卫 或 者 等 效 品 声 温度 T, 是 等 效 的 。 然 
而 ,在 描述 系统 或 放大 器 的 噪声 特性 时 多 选用 噪声 因子 忆 ， 而 等 效 噪声 温度 T, 则 多 用 
在 混 频 器 和 其 他 元 件 的 设计 和 分 析 中 ” 。 


5.3.3 ”衰减 器 的 噪声 系数 


在 接收 系统 中 ， 除 了 放大 器 以 外 的 大 多 数 元 件 会 引起 信号 的 衰减 ， 如 滤波 器 ， 传 
输 线 以 及 转换 接头 等 ， 都 会 引起 信号 的 衰减 并 向 系统 中 引 和 噪声。 二 极 管 混 频 器 也 会 
引起 转换 损耗 并 因此 引入 噪声 。 为 了 描述 衰减 器 的 噪声 特性 ， 我 们 进行 如 下 的 分 析 : 
在 二 端口 网 络 的 输入 和 输出 端 都 接 以 匹配 负载 ， 系 统 中 的 所 有 元 件 都 处 于 热平衡 状态 ， 
温度 为 7,， 如 图 5. 13 所 示 。 误 减 器 引 人 噪 声 功率 N,， 且 转换 损耗 为 L。 转 换 增 益 同样 


N-KTyA f. xS N-KTSA f 


衰减 器 


图 5. 13 计算 衰减 器 噪声 功率 的 概念 级 设置 ， 输 入 输出 端 接 匹配 负载 ， 且 处 于 热平衡 状态 
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适用 ， 但 是 需要 表示 成 C=1 刀 的 形式 。 输 人 到 衰减 器 的 噪声 是 由 输入 端 物 理 温 度 为 了 
匹配 电阻 所 产生 的 ， 而 输出 噪声 信号 是 经 过 衰减 因数 工 加 权 的 输入 信号 噪声 和 衰减 器 
自身 产生 的 噪声 V. 的 和 : 

N, = TET Af + N, (5.39) 
负载 电阻 所 产生 的 热 噪 声 为 条,Af， 由 于 负载 电阻 和 衰减 器 处 于 热平衡 状态 ， 因 此 负载 
电阻 产生 的 噪声 功率 与 衰减 器 输出 到 负载 电阻 的 噪声 功率 必然 相同 ， 满 足 


IA N, - kT, Af (5.40) 
由 此 ， 训 减 器 产生 的 噪声 功率 可 以 表示 为 
N= (1 -二 ji 和 (5.41) 


基于 上 述 对 于 二 端口 网 络 的 讨论 ， 可 以 将 衰减 器 作为 一 个 无 耗 二 端口 网 络 ， 利 用 
输入 端 等 效 噪声 温度 Te 的 方式 来 综合 衰减 器 输出 的 噪声 功率 ， 


na 了 MA/ (5.42) 


利用 式 (5.41) MA (5.42) 可 以 得 到 在 物理 温度 T, 条 件 下 ， 转 换 损耗 为 工 的 衰减 器 
的 等 效 输 入 噪声 温度 


Te 7 T (5.43) 
将 式 (5.43) FLASK (5.38), T ARRERA HRS 2 2C 
rira (5.44) 


如 果 衰 减 器 的 物理 温度 等 于 归 一 化 的 温度 ， 即 7, =T, WR Ae A F —L. 


5.3.4 级 联系 统 的 噪声 


微波 和 毫米 波 接 收 机 是 由 一 系列 单独 的 元 件 级 联 构 成 的 ， 每 一 个 元 件 都 会 产生 品 
声 。 为 了 研究 多 级 级 联系 统 的 噪声 特性 ,我 们 首先 可 以 考虑 两 级 级 联 的 情况 ， 如 图 
5.14 所 示 。 网 络 的 输入 信号 和 噪声 功率 分 别 为 : S 和 Ni = MT,Af， 其 中 卫 为 等 效 输入 
噪声 温度 。 两 级 网 络 增益 分 别 为 G6,,， 它 们 各 自 产生 的 噪声 功率 为 Ni,。 输 出 的 总 噪声 
功率 可 以 表示 为 

N, =6,6,N, +G,N, +N, (5. 45) 

级 联系 统 中 的 每 个 有 了 品 子 系统 都 可 以 以 无 噪 网 络 和 等 效 输入 噪声 温度 的 形式 表示 ， 

每 一 级 的 噪声 功率 则 可 以 表示 为 Vs = CT ,aeAf， 系 统 的 总 的 输出 噪声 功率 为 


n 
N, = kT, Af = G G,k(T, + Tz, +g) Af (5. 46) 
1 


A, Te 为 级 联网 络 的 等 效 输入 噪声 温度 。 
可 以 通过 一 个 简单 的 子 系统 并 在 其 输入 端 施加 等 效 输 入 噪声 温度 ， 来 分 析 整 个 级 
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b) 


图 5:14- 子 系统 级 联网 络 
a) 有 了 曲子 系统 b) 无 品 子 网 络 级 联系 统 及 等 效 输入 噪声 温度 


联网 络 的 噪声 特性 ， 如 图 S. 15 所 示 。 该 子 

系统 的 输出 噪声 功率 可 以 表示 为 - 2 
N,=Gk (T,*T,) Af (5.47) 

其 中 C= 6,6, 等 同 为 级 联 链 路 中 各 子 系统 Te 

的 增益 积 ; EE E EE E N e P: ee eee - oci m 

(5.46) ， 级 联 链 路 系统 的 等 效 输 入 噪声 温 

度 可 以 以 各 子 系统 的 等 效 输入 噪声 温度 来 表示 ， 具 体 地 有 





AE ERES (5.48) 
这 个 结论 可 以 直接 推广 到 级 级 联 的 系统 的 情况 ， 结 果 为 
T.-T Tg Tis Tey T. C TE, 
tte: Ge oy eec Caper Gu 


HA (5.37) 代入 式 (5.49) ， 可 以 得 到 多 级 级 联系 统 的 噪声 系数 
F,-1 F,-1 F,-1 e 
G j 6,G, wo G,G,: Gyi | 


So SESS! 
VET (5. 50) 
* »» ite 











F =F, + 


现在 来 考虑 图 5.16 中 的 级 联网 络 的 例子 ， 图 中 展示 了 一 个 外 差 接收 机 ， 它 由 天 
线 、 放 大 器 、 低 通 滤波 器 和 各 元 件 之 间 的 传输 线 组 成 。 对 于 被 动 元 件 ， 图 中 给 出 了 转 
换 损 耗 和 物理 温度 的 参数 ， 对 于 放大 器 ， 给 出 了 它 的 转换 增益 和 噪声 系数 。 对 于 被 动 
元 件 ， 并 没有 给 出 各 元 件 的 噪声 系数 ， 因 为 对 于 设计 者 来 说 ， 更 经 常 面 对 的 是 被 动 元 
件 的 转换 损耗 参数 。 它 们 的 噪声 系数 可 以 通过 式 (5.44) 求 得 , 或 者 通过 如 下 的 方法 
通过 式 (5.43) 计算 获得 。 而 接收 机 的 等 效 噪声 温度 所 指 的 位 置 是 在 级 联网 络 的 输入 
端 ， 或 者 在 天 线 的 输出 端 。 因 为 级 联网 络 中 的 一 个 子 系统 是 天 线 和 放大 器 之 间 的 传输 
线 。 各 元 件 的 等 效 噪声 温度 可 以 通过 式 (5.37) MA (5.43) 获得 ,表示 为 

Ta = (L, -1)T, = (1.122 - 1) x300—37K 
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7,-300K G-27dB ^ T,-300K T,-300K T,-300K 
L,=0.5dB Ly-AdB L3-3dB L4-ldB Ls=1dB 





G;-27dB T,-300K T,=300K T,-300K 
Lj-AdB Ly-3dB Ly=1dB Ls=1dB 


b) 


图 5.16 零 中 频 接收 机 (图 a) 包含 (Eb) 不 包含 天 线 与 放大 器 之 间 的 传输 线 


Tg = (Ly -1)T, = (2.5 -1) x290~438K 
T, = (L, -1)T, = (2-1) x300~300K 
Ta = (L, -1)T, = (1.26 -1) x300~+78K 
Ty = (L; -1)T, = (1.26 -1) x300—78K 
级 联系 统 的 等 效 输入 噪声 温度 可 以 由 式 (5.49) 获得 ， 利 用 增益 与 损耗 之 间 的 关 


系 G=1/L， 得 到 
IT. Lb LLL Ts 
T, Salen 5b T. G, + G, 十 G, 


1,122 x300 | 1. 122 x2 x 78 QI 122 x2 x1. 26 x 78 
5 





237 +1. 122 x438 + 501 501 


= 530K 
现在 考虑 图 5. 16b 中 的 接收 机 ， 级 联系 统 中 放大 器 直接 与 天 线 的 输出 端 相连 ， 而 
没有 中 间 的 传输 线 部 分 。 在 这 种 情况 下 ， 接 收 机 的 等 效 噪声 温度 为 
Ta LT L,L,T 55 
T. nive G, ELT 


300 2x78 2x1.26 x78 
501 ^ 501 501 





2438 + 





~439K 
由 此 ， 接 收 机 的 噪声 温度 基本 上 等 同 于 放大 器 的 噪声 温度 ， 这 表明 了 接收 机 链 路 
上 第 一 个 元 件 的 重要 性 。 当 计算 接收 机 的 噪声 温度 时 ， 见 式 (5. 49) ， 第 一 级 后 面 的 接 
收 机 各 元 件 的 噪声 温度 ， 都 需要 除 以 第 一 级 的 增益 。 为 此 如 果 希 望 得 到 一 个 低 噪声 的 
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接收 机 ， 第 一 级 的 元 件 需要 有 高 的 增益 和 低 的 等 效 噪声 温度 。 正 如 上 面 计算 结果 所 说 
明 的 ， 即 使 一 段 只 有 0. SAB 的 相对 低 损 耗 的 传输 线 也 使 得 输入 等 效 噪 声 温 度 提 高 
T 91K, 


5.3.5 ADC 噪声 


模 - 数 转换 器 (ADC) 是 射频 接收 机 链 路 上 的 最 末端 的 硬件 。 通 常 接收 机 会 拥有 
增益 ， 因 此 模 — 数 转换 器 所 引入 的 噪声 需要 对 接收 机 链 路 上 的 总 体 增 益 做 归 一 化 ， 
模 - 数 转 换 器 引入 的 噪声 会 比 接收 机 电路 其 他 部 分 所 引入 的 噪声 低 很 多 。 然 而 当 基 带 
信和 号 的 带宽 变 大 时 ， 模 - 数 转 换 器 所 带 来 的 噪声 则 越 来 越 重要 。 模 - 数 转 换 器 中 主要 
的 噪声 来 源 为 热 噪 声 、 量 化 噪声 和 采样 时 钟 封 动 (jitter) 所 引起 的 噪声 。 当 人 们 描述 
模 - 数 转换 器 的 噪声 特性 时 ， 通 常会 从 模 - 数 转换 器 的 动态 范围 的 角度 来 定义 ， 可 以 
用 噪声 功率 和 模 - 数 转换 器 所 能 处 理 的 最 大 信和 号 来 表示 ， 记 为 全 量程 信和 号。 另外 ， 
模 - 数 转 换 器 的 动态 范围 通常 是 指 它 的 输入 信号 小 于 全 量程 信号 0.5 ~ 1dB BE f 
比 。 为 了 更 准确 地 描述 ， 这 时 的 输入 信号 电 平 被 定义 为 RSsx*， 其 中 和 表示 的 信和 号 低 于 
全 量程 信号 的 程度 ， 以 dB 为 单位 。 本 质 上 利用 动态 范围 来 描述 模 — 数 转换 器 噪声 特性 
的 方法 假设 的 是 最 差 情况 。 此 处 ,为 了 一 致 性 表述 ，FS 与 噪声 门限 之 间 的 范围 被 定 
义 为 模 - 数 转换 器 的 动态 范围 。 

对 于 某 个 给 定 ES, 和 DR 的 模 - 数 转换 器 ， 它 的 噪声 系数 可 以 用 DR、FS;、 采 样 频 
3 f. 以 及 输入 噪声 功率 来 表达 。 为 了 满足 奈 奎 斯 特 采 样 定理 ， 采 样 频率 通常 为 信号 带 
宽 的 2 倍 ，DC 与 AL2 之 间 成 为 第 一 泰 奎 斯 特区 域 。 通 常 来 说 ， 模 拟 数字 转换 器 的 动态 
范围 (ADC DR) 用 第 一 奈 奎 斯 特区 域内 的 噪声 功率 的 积分 来 描述 。 噪 声 功 率 (dBm) 
满足 如 下 条 件 : 

N, = FS, -DR (5.51) 

归 一 化 的 噪声 功率 ， 即 1Hz 频带 内 的 噪声 功率 (dBm) ， 可 以 表示 为 

N, =N, -10lg(f,/2) (5.52) 
噪声 系数 可 以 定义 为 归 一 化 噪声 减 去 1Hz 频带 内 的 热 噪声 功率 ; 

F ive = N, — kT = FS, =DR—10lg(f/2) -kT (5:53) 
噪声 系数 这 样 的 表述 ， 依 赖 于 模 - 数 转换 器 信 噪 比 的 测试 值 ， 包 含 了 所 有 了 噪声 源 的 贡 
献 ， 包括 热 噪 声 、 量 化 噪声 、 采 样 时 钟 拌 动 引起 的 噪声 以 及 所 有 其 他 可 能 的 噪声 源 。 
5. 17 PAR -= 数 转换 器 的 信号 和 噪声 电 平 的 汇总 。 

在 大 多 数 情况 下 ， 模 - 数 转 换 器 产生 的 噪声 可 以 直接 描述 。 基 于 采样 保持 电路 的 
宽带 特性 ， 宽 带 采 样 的 模 - 数 转 换 器 的 热 噪 声 会 被 大 幅度 简化 。 本 质 上 来 说 ， 采 样 保 
持 电 路 包含 一 个 电阻 R 和 一 个 电容 C 构成 的 低 通 滤 波 器 ， 它 的 截止 频率 为 

1 
Ío = FERC 
如 果 输 入 阻抗 与 源 阻 抗 匹 配 ， 则 截止 频率 可 表达 为 


1 
fos = 2TC 


(5.54) 


(5. 55) 
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RAE Wi IX I 
噪声 功率 总 值 


号 功率 /dBm 


a 
A 


fi 


ADC 动态 范围 


1Hz 带宽 内 归 一 化 噪声 功率 


1Hz 带宽 内 归 一 化 热 噪声 功率 





图 5. 17 ADC 信号 噪声 电 平 汇总 


通常 来 说 ， 采 样 保持 电路 的 截止 频率 会 高 于 采样 频率 上 因此 ,， 模 - 数 转 换 器 中 会 产 
生 更 多 的 噪声 。 所 产生 的 热 噪声 可 以 表达 为 
kT 
thermal = FG (5. 56) 
在 信和 号 数字 化 的 过 程 中 ， 模 拟 电压 被 转换 并 表达 为 离散 的 电压 值 ， 这 一 过 程 中 会 
引起 量化 噪声 。 模 - 数 转换 器 的 输入 电压 峰 峰 值 V, 被 划分 为 n 个 电压 区 域 ， 每 个 区 域 
的 跨度 为 g,， 如 图 5. 18 所 示 。 输 入 电压 可 以 表示 为 


| 
| 





输入 的 模拟 信号 输出 的 数字 信号 
图 5.18 输入 模拟 信号 的 量化 


V; 2kq,*&, kz0, 1, 2--, n (5.57) 
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其 中 hg, << (k+1) qg。 电 压 = 落 在 了 两 个 量化 电 平 之 间 ， 根 据 逻 辑 判断 电路 的 设置 ， 
输出 电压 可 以 取得 hg, 或 (k+1)g, 中 的 任意 一 个 值 。 为 此 ， 输 入 电压 信号 中 e 的 部 分 被 
舍弃 并 无 法 恢复 ， 从 而 引入 了 噪声 。 

输入 电压 范围 V, 可 以 用 量化 电压 和 量化 电 平 的 数量 来 表示 


V,, =2"9, (5.58) 
对 于 正弦 输入 信号 ， 方 均 根 峰 峰 值 会 小 于 全 量程 信号 峰 峰 值 ， 满 足 
(2"-1)q,<V,,<2"q, (5.59) 
右面 的 不 等 式 当 n>5 时 成 立 。 量 化 噪声 的 方 均 根 可 以 表示 为 
mx 
Nas UE (5.60) 
在 第 一 奈 奎 斯 特区 ， 量 化 噪声 功率 谱 密度 为 
N q 
Nf) = 一 一 = 一 一 (5.61) 
ME ef, 


如 果 全 量程 信号 电压 为 29,， 那 么 全 量程 信号 的 方 均 根 为 2"q,/2 V2， 由 于 量化 噪声 引 
起 的 动态 范围 可 定义 为 


_2"q, Sf. 2-1 
DR, - 33 Paves A (5. 62) 


如 果 信 号 的 带宽 小 于 奈 奎 斯 特 频 率 ， 即 Af <f./2， 动 态 范围 变 为 


55-1 3f. 
DR, -2 E (5. 63) 


采样 保持 电路 中 的 采样 时 间 会 发 生 随 机 的 变化 ， 因 为 引起 拌 动 噪声 。 时 间 拌 动 
可 以 通过 考虑 正弦 输入 电压 信号 来 描述 ， 即 











v, (t) = V,sin(2mft) (5. 64) 
输入 信和 号 的 时 间 微 分 为 
ate) = 2nfV,cos(2-nft) (5.65) 
它 的 方 均 根 电压 表达 为 
dvs 2mfV, 
eae (5.66) 


定义 dz 为 由 时 间 拌 动 而 引起 的 误差 电压 信号 的 方 均 根 ， 定 义 dt 为 拌 动 时 间 c, 的 方 均 
根 ， 电 压 误 差 信号 可 以 表达 为 


dv, = (5. 67) 
输入 信号 功率 的 方 均 根 为 
La (5. 68) 
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由 此 ， 由 于 拌 动 的 采样 噪声 而 引起 的 动态 范围 表示 为 


Uaa m 1 
R “if (5. 69) 








抖动 噪声 满足 随 广 线性 递减 的 特性 。 


5.4 接收 机 的 线性 特性 


接收 机 通常 需要 工作 在 转换 增益 或 转换 损耗 所 确定 的 线性 条 件 下 ， 即 输出 信号 功 
率 正 比 于 输入 信号 功率 。 输 入 输出 信号 能 量 的 线性 关系 使 得 对 于 输入 信和 号 的 分 析 变 得 
简单 ， 因 为 输出 信号 功率 是 输入 信号 功率 的 等 比率 缩放 ,在 重建 恢复 输入 信号 时 ， 接 
收 机 的 非 线性 特性 不 需要 考虑 。 然 而 在 实际 的 接收 机 系统 中 ， 输 出 信号 功率 值 在 二 个 
范围 内 线性 正比 于 输入 信号 的 功率 。 对 于 小 输入 信和 号， 正如 之 前 章节 讨论 的 那样 ， 噪 
声 功率 占据 了 输出 信号 功率 的 大 部 分 ， 是 否 施加 输入 信号 ， 在 输出 信号 中 由 于 噪声 的 
存在 根本 无 法 分 辨 。 也 就 是 说 ， 输 出 信号 的 功率 似乎 只 是 由 接收 机 产生 的 噪声 所 引起 
的 ， 由 于 输入 信号 而 产生 的 输出 信号 的 改变 在 输出 噪声 信号 的 基础 上 很 难 分 辨 。 随 着 
信号 的 功率 增加 ， 输 出 功率 逐渐 增长 而 超过 噪声 门限 。 当 输出 信号 功率 为 接收 机 噪声 
功率 两 倍 时 ， 接 收 机 开始 进入 近似 线性 区 域 。 

对 于 高 功率 输入 信和 号 同样 存在 着 局 限 ， 输 出 信号 被 接收 机 物理 可 接受 的 最 大 输入 
信号 功率 所 限制 。 在 高 信号 电 平时 ， 输 出 信号 的 功率 不 再 保持 同 输入 信号 功率 之 间 的 
线性 关系 ， 相 同 输入 信和 号 功率 增 量 只 能 在 输出 信号 功率 中 引起 更 小 的 增 量 ， 被 定义 为 
增益 压缩 。 当 输入 信和 号 功率 继续 增加 而 超过 压缩 区 域 后， 输出 信和 号 功率 开始 饱和 ， 更 
大 的 输入 信号 功率 再 无 法 引起 输出 信号 功率 的 增加 。 如 果 输 入 信号 功率 继续 增加 而 超 
过 了 接收 机 的 饱和 点 ， 接 收 机 元 件 可 能 会 发 生物 理性 损坏 。 

刚刚 能 将 噪声 与 信号 分 辩 开 的 信号 功率 电 平 与 信号 开始 进入 饱和 的 信号 功率 电 平 
之 间 的 区 域 称 之 为 线性 区 域 ， 大 多 数 的 接收 机 工作 在 这 个 区 域 中 。 图 5.19 中 描述 了 一 
个 典型 接收 机 系统 的 输出 信号 功率 与 输入 信号 功率 的 关系 特性 曲线 。 对 于 非常 低 的 输 
入 信和 号， 噪声 信号 功率 占 主导 地 位 。 当 输入 信号 高 于 噪声 功率 电 平 ， 输 出 信号 功率 正 
比 于 输入 信号 功率 ,输入 /输出 信号 功率 特性 曲线 的 斜率 为 1。 对 于 高 功率 信号 输入 ， 
输出 信号 开始 衰落 ， 并 收敛 于 接收 机 的 输出 饱和 功率 电 平 。 


5.4.1 增益 压缩 


当 接 收 机 输入 信号 很 小 时 ， 接 收 机 的 非 线 性 特性 是 由 它 所 产生 的 噪声 引起 的 ， 直 
到 信号 功率 达到 和 接收 机 噪声 功率 可 以 比拟 的 量 级 前 ， 接 收 机 输出 信号 功率 一 直 近 似 
等 于 它 所 产生 的 噪声 功率 。 低 功率 非 线性 区 域 延 伸 到 输出 信号 功率 比 输出 噪声 功率 高 
3dB 的 位 置 。 在 高 输入 功率 情况 下 ， 输 出 信号 的 非 线性 特性 是 由 于 接收 机 内 部 半导体 
器 件 〈 如 放大 器 和 混 频 器 ) 固有 的 非 线性 特性 所 引起 的 。 这 些 非 线性 器 件 的 电压 响应 
可 以 由 泰勒 级 数 的 形式 来 描述 ， 即 
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输出 信号 功率 /dB 





输入 信号 功率 /dB 


图 5.19 典型 接收 机 系统 的 输出 信号 功率 与 输入 信号 功率 的 关系 特性 曲线 





v, = a) + QV, + Q9; + a o = 2, anvi (5.70) 
AP, v, 为 接收 机 的 输出 电压 ; v, 为 其 输入 电压 ， 泰 勒 级 数 的 系数 为 
d"v, 
e a. (5.71) 





AF, a, 代表 器 件 电压 的 直流 分 量 ; a, 是 输出 信号 中 线性 部 分 的 系数 。 
对 于 一 个 单 频 输 入 信号 ， 有 
v, 2 Acos( wt) (5. 72) 
式 中 ，4 为 信号 的 幅度 ; wo 为 信号 的 角 频 率 ，w -2uf. 
忽略 高 于 三 阶 的 项 ， 得 到 非 线性 器 件 的 输出 电压 为 


v, 2a, +aidcos (wot) * a,A^ cos (wot) +asA’ cos (ext) (5.73) 
展开 为 
"cue Ie ) + (4,4 € Da, 4 )cos (wt) + ash cos! (2w0t ) 
+ JaA’ cos (Beast) (5.74) 
输出 信号 的 基 频 o, 分 量 的 幅度 为 
本 Sad (5.75) 


XX (5.75) 中 所 描述 的 输出 信号 的 第 一 项 是 由 于 基 频 处 输入 信号 的 线性 放大 而 得 
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到 的 ， 第 二 项 是 由 于 系统 响应 的 三 阶 项 在 基 频 w。 处 产生 的 分 量 。 输 出 信号 在 基 频 o, 
的 转换 增益 可 以 表示 为 
a A’) coswot 
s Der n =a, Tau (5.76) 

主动 元 件 例如 放大 器 ， 它 们 系统 响应 的 三 阶 项 系数 a, 通常 小 于 零 。 在 式 (5.74) 
所 表示 的 输出 信号 中 ， 三 阶 项 正比 于 4 ， 当 输入 信号 较 小 时 ， 三 阶 项 远 小 于 基 分 量 ， 
然而 由 三 阶 项 产生 的 分 量 与 线性 放大 的 分 量 随 信号 功率 递增 的 增长 速度 不 同 ， 前 者 是 
后 者 的 3 倍 。 因 此 ， 随 着 输入 信和 号 功率 的 增加 ， 信 号 的 线性 增益 由 于 三 阶 项 分 量 的 增 
加 而 变 小 。 虽 然 式 (5.76) 中 只 包含 到 三 阶 项 的 影响 ， 高 阶 谐 波 项 也 会 对 信和 号 的 非 线 
性 产生 影响 。 从 物理 机 制 上 来 说 ， 任 何 器 件 都 只 能 输入 有 限 大 小 的 功率 ， 谐 波 频率 上 
产生 的 信号 ， 会 从 基 频 信和 号 中 带 走 一 部 分 能 量 ， 这 也 是 基 频 信和 号 功率 下 降 的 原因 。 随 
着 输入 信号 能 量 的 增长 ， 输 出 信号 的 功率 收敛 于 一 个 固定 的 数值 ， 被 称 为 器 件 的 饱和 
功率 。 输 出 功率 达到 饱和 功率 的 点 称 为 饱和 点 。 当 对 应 的 输入 信号 超过 饱和 点 而 继续 
增加 时 ,输出 信号 不 再 增加 。 加 大 输入 信号 并 超过 饱和 点 ,会 引起 接收 机 内 部 器 件 的 
物理 性 损坏 。 

在 线性 区 ， 输 出 信号 功率 随 输入 信号 功率 线性 变化 且 以 单位 斜率 递增 。 每 增加 
1dB 的 输入 信号 功率 带 来 1dB 的 输出 信号 功率 的 增 量 。 对 于 二 阶 项 ， 以 2: 1 的 斜率 增 
加 ， 而 对 于 三 阶 项 ， 它 的 增长 斜率 是 3:1。 为 此 ， 谐 波 信号 随 输入 信号 功率 增加 的 速度 
要 远 超 过 基 频 信号 的 增长 速度 。 

如 图 5. 20 所 示 ， 与 理想 的 线性 输出 功 
率 相 比 ， 接 收 机 系统 实际 的 输出 功率 会 低 一 
些 ， 通 过 比较 和 确认 两 者 之 间 的 差异 可 以 对 
线性 增益 由 于 高 阶 谐 波 信号 而 引起 的 减少 量 OP p, í 
进行 量化 ， 称 作 增 益 压缩 。 当 输出 信号 被 压 
4i XdB 时 ， 成 为 Pu 压缩 点 。 举 个 例子 ， 线 


Ec 





性 输出 信号 功率 可 以 表示 为 
P, =GP, (5.77) 
sh, P, 为 输入 信号 功率 ; G 为 增益 。 Pas 
如 果 输 出 功率 的 测量 值 满足 图 5.20 功率 压缩 点 的 定义 


P, =P, - dB - GP, - 1dB (5.78) 
则 信号 经 历 了 1dB 压缩 ,该 压缩 点 成 为 Ps。 通常 来 说 ，1dB 压缩 点 可 以 写成 Pa 和 
OPiu 的 形式 ， 分 别 表示 输入 或 者 输出 信号 功率 。 两 者 均 表 示 和 输出 信和 号 功率 比 理想 线性 
输出 功率 小 14B。 常 用 的 压缩 点 指标 为 Pa 和 Pss， 对 于 高 敏感 度 系 统 ， 有 时 会 采 
FA Pose 
输出 信号 功率 P yay HEE TT He AY A fei ST DG AT RRR, Oh 
(5.73) 中 频率 o, 项 的 系数 等 于 减少 了 XdB 的 线性 信号 增益 值 ， 
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@,A xan 一 PEL = 107 6 Axes (5. 79) 


其 中 假设 a; <0， 通 过 计算 可 以 得 到 压缩 点 : 
» o 4a(1-10777) 


Ai = (5.80) 
输入 功率 压缩 点 为 
IP yan = Azan (5. 81) 
输出 信号 在 频率 为 w 处 的 分 量 的 二 次 方 即 为 输出 信号 的 功率 压缩 点 : 
l ap _2a(1-10 一 ) 
OP = Hohn = a (5.82) 


5.4.2 交 调 产物 


当 多 个 频率 的 信号 同时 输入 到 非 线性 器 件 中 时 ， 不 同 频率 的 分 量 相互 作用 会 在 原 
有 频率 的 基础 上 产生 额外 的 谐 波 分 量 。 假 设 输入 信号 为 两 个 单 频率 信号 的 线性 全 加 ， 
v, =A,cos(w,t) * A cos( ct) (5. 83) 
其 中 w=2mf。 WX (5.83) 代入 到 式 (5.70)， 和 忽略 三 阶 以 上 的 高 阶 项 的 影响 ， 可 以 
得 到 


v, =a, +a,[A,cos(w,t) +A,cos(@,t) ] +a,[A,cos(w,t) +A,cos(w,t) ]^ 
+a,[A,cos(w,t) +A,cos(w,t) ]* =[a, +a, Un +42) ] 


+ [ .4 a (t 345 eost) 


* [24 a (iA + FAA) costo. + J aAteos(20,t) 
i 
2 


+a,A,A, | cos[ (w, +@,)t] * cos[ (w, -w,)t]} 


+—a,A}cos(2w,t) + 2.a,43c0s(30t) + Da Ajcos( 3o) 


-— FAA, Los Qo, NOT TERR SS 


+a, aa {cos[ (wi +2w,)t] + cos[ (w, -20,)1] | Oe 


输出 信号 中 包含 与 输入 信号 频率 o 和 w, 相同 的 分 量 ， 在 w 和 w, 整数 倍 的 频率 分 量 
处 也 有 输出 信号 ， 另 外 在 两 个 频率 的 整数 倍 和 差 组 合 分 量 上 也 有 信和 号 输出 。 在 包含 高 
阶 项 的 情况 下 ， 输 出 信号 中 的 频率 分 量 为 
mo, Enw m=0, 15:25 lt m=O; 1,2; ee (5. 85) 
输出 信号 中 包含 输入 信号 的 频率 分 量 wy 和 ， 其 他 的 频率 分 量 称 为 交 调 产 物 。 偶 
数 项 所 产生 的 交 调 产物 位 于 DC 和 偶 次 谐 波 频率 上 ， 而 奇数 项 所 产生 的 交 调 产物 在 基 频 
和 奇 次 谐 波 频率 上 。 二 阶 、 三 阶 项 所 产生 的 频率 分 量 为 
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a,v.—2,, 2@,, €, +@,, @, — 0, (5. 86) 
aw, @, 3@,, 3@,, 20, +@,, 2@,-@,, 0, *29,, €, -20; 
当 两 个 频率 的 差 值 远 小 于 它们 的 平均 值 时 ， 两 个 频率 的 整数 倍 会 相距 很 远 ， 除 非 
系统 工作 带宽 超过 倍 频 程 ， 这 些 频 率 的 整数 倍 谐 波 分 量 的 影响 都 可 以 被 忽略 。 输 出 信 
号 的 频谱 在 图 5.21 中 。 


|| 
€ 
CA 3 20, 20 


| 





2w1— 5 203-0, 005-107] 


图 5.21 非 线性 元 件 输出 信号 频率 (包含 两 个 基 频 信号 及 交 调 产物 ) 


对 于 混 频 器 ， 最 关注 的 是 二 阶 交叉 调试 所 产生 的 输入 信和 号 的 和 差 频率 ， 对 于 上 变 
频 器 ， 所 期 望 的 信号 在 w + w ， 而 对 于 下 变频 器 ， 所 期 望 的 输出 信号 在 w -wz。 和 输出 
信和 号 中 其 他 的 交 调 项 的 频率 与 期 望 频率 之 间距 离 很 远 ， 可 以 通过 滤波 器 轻易 滤 除 。 

对 于 放大 器 ， 期 待 的 频率 分 量 在 基 频 w, 和 w 处 ， 其 他 的 交 调 产物 或 可 以 成 为 信 
号 失真 的 原因 。 当 两 个 输入 频率 相距 很 近 时 ， 由 三 阶 项 产生 的 交 调 项 会 产生 频率 为 
2w -ws 和 2w, -wi 的 分 量 与 信号 的 输入 频率 ©, Alo, 非常 接近 ， 而 三 阶 项 所 产生 的 其 
他 交 调 分 量 的 频率 远离 信号 基 频 ， 可 以 被 滤 除 。 三 阶 交 调 项 中 的 差 频 信和 号 会 非常 接近 
或 落 入 放大 器 的 通 频带 ， 往 往 会 引起 信号 失真 ， 称 作 三 阶 交 调 失真 。 三 阶 项 幅度 的 增 
长 会 引起 增益 压缩 ， 此 外 ， 如 果 有 两 个 输入 信和 号 的 差 频 与 期 望 信号 相同 ， 那 么 如 果 它 
们 在 接收 机 中 发 生 混 频 也 会 影响 期 望 的 信号 。 


5.4.3 三 阶 截 断 点 


输出 的 基 频 信和 号 与 三 阶 谐 波 信号 功率 相同 时 ， 输 入 或 输出 信号 的 功率 往往 用 来 描 
述 放 大 器 或 者 接收 机 的 线性 特性 ， 称 为 三 阶 交 调 电 平 。 该 值 越 高 表明 交 调 被 抑制 的 程 
度 越 高 ， 从 而 接收 机 的 线性 区 间 越 大 。 三 阶 交 调 电 平 记 为 IP, 或 者 TO1， 可 以 令 式 
(5.75) 中 的 两 项 相等 而 计算 获得 


A, == (5. 87) 
3 


由 于 在 交叉 点 处 ， 输 出 信号 中 的 三 阶 交 调 项 与 理想 基 频 输出 信号 的 功率 相同 ， 因 
此 可 以 利用 式 (5.82) 中 的 基 频 信号 的 幅度 计算 交叉 点 处 输出 信和 号 的 功率 
OP», - (5. 88) 


$53X 接 kK 机 141 


而 输入 交 调 电 平 为 IPjp, = Alp, o 
利用 式 (5.82) 和 式 (5.88) 可 以 将 三 阶 交 调 电 平和 XdB 压缩 点 联系 起 来 。 具 体 

来 说 ， 三 阶 交 调 电 平 与 XdB 压缩 点 的 比例 为 
P, 1 





TUUM Are (5.89) 
Pos Lob 
这 里 需 注 意 式 (5. 89) 对 输入 和 输出 功率 均 适 用 , 令 Pio 与 Pla 关联， 得 到 
— x 
mi E =9. 195 - 9, 636dB (5.90) 


由 此 ， 通 常 非 线性 器 件 的 交 调 电 平 比 1dB 压缩 点 高 9. 6dB。 交 调 电 平 是 一 个 理论 
概念 ， 因 为 交 调 电 平 所 对 应 的 输入 信号 功率 已 经 在 压缩 区 域内 。 交 调 电 平 没有 办 法 直 
接 测量 ， 而 只 能 通过 基 频 和 谐 波 信号 和 输出 信和 号 随 输入 信和 号 功率 增长 斜率 1:1 和 1:3 
通过 计算 来 求解 。 三 阶 谐 波 的 功率 为 

E T E O P) z3P 2P. (5.91) 
stip Py n 阶 谐 波 分 量 的 输出 功率 ， 以 dB 
为 单位 。 式 (5.91) 所 表示 的 输出 功率 的 曲 op, 
线 表现 在 图 5. 22 中 。 线 性 表述 三 阶 谐 波 的 功 。 
率 有 


P, "E. (5.92) 
交 调 电 平 处 输出 信号 的 功率 可 以 通过 基 





频 和 三 阶 谐 波 信号 的 功率 来 计算 





pie (5.93) m 
IP, P. 
值得 注意 的 是 交叉 点 可 以 通过 在 非 压缩 区 域 
内 的 任何 一 点 通过 Pi 和 已 计算 获得 。 
利用 负 反 馈 、 正 反馈 或 预 失真 的 方法 可 以 压制 谐 波 信和 号， 提高 交叉 点 与 增益 
压缩 点 之 间 的 比例 ， 使 其 高 于 9. 636dB' 。 如 果 放 大 器 满足 Pr /Pia > 9. 636dB, 
则 称 其 为 高 线性 放大 器 。 在 商业 可 购买 的 毫米 波 微波 放大 器 中 ， 这 些 技 术 经 常 被 


采用 。 


5.4.4 级 联系 统 的 三 阶 截断 点 


在 多 元 件 级 联 的 系统 中 ， 三 阶 交 调 电 平 会 因为 各 谐 波 信号 的 相干 释 加 而 降低 。 与 
计算 级 联网 络 的 噪声 系数 相似 ， 三 阶 交 调 电 平 可 以 以 各 级 的 增益 和 交 调 电 平 来 表示 。 
由 于 多 元 件 的 级 联 ， 系 统 的 交 调 电 平 会 减低 ， 计 算得 到 呈 


LEE (X E) (5.94) 


图 5:22 基 频 及 三 阶 谐 波 信号 功率 
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AF, P, ,为 级 联系 统 中 从 输入 端 开 始 第 ”个 元 件 的 三 阶 交 调 电 平 。 

因为 ， 对 于 级 联 链 路 中 的 各 元 件 ， 如 果 其 之 前 各 级 表现 为 增益 ， 则 总 增益 会 加 到 
它 的 交 调 电 平 上 ， 而 如 果 前 级 表现 为 损耗 ， 那 么 总 的 等 效 损耗 需要 从 它 的 交 调 电 平 中 
去 除 ， 从 而 完成 交 调 电 平 到 整个 网 络 输入 端 为 参考 的 转换 。 另 外 ， 必 须 注意 式 (5.94) 
中 的 功率 为 线性 单位 ， 而 不 是 以 dB 为 单位 。 


5.4.5 动态 范围 


在 前 文 的 讨论 中 ， 我 们 得 知 输出 的 基 频 信和 号 功率 以 单位 斜率 增长 的 线性 响应 区 间 
有 上 下 限 限 制 ， 输 入 信号 微弱 时 ， 受 到 系统 噪声 的 限制 ， 而 当 输 入 信号 逐渐 增加 到 饱 
和 时 又 受到 了 饱和 功率 的 限制 。 两 个 限制 之 间 的 线性 区 域 是 接收 机 的 工作 区 域 ， 称 为 
动态 范围 。 图 5. 23 给 出 了 接收 机 输出 信号 的 曲线 ， 并 标注 了 动态 范围 。 因 为 输出 信号 
的 基 频 分 量 以 单位 斜率 随 输入 信号 的 变化 而 变化 ， 动 态 范 围 可 以 理解 为 一 个 区 域 , 在 
该 区 域 中 输入 输出 信号 功率 差异 可 以 控制 在 可 接受 值 的 范围 内 。 动 态 范 围 的 上 下 限制 
有 多 种 方法 ,通常 采用 1dB 增益 压缩 点 和 最 小 可 检测 信和 号 电 平 (Minimum Detectable 
Signal, MDS) 。 





IPiag 


图 5.23 接收 机 动态 范围 


DR =P» - MDS (5.95) 
其 中 最 小 可 检测 信和 号 电 平 比 噪声 功率 门限 高 3dB 
MDS = Gk( T, +T,,) Af +3dB (5.96) 


如 果 定 义 了 可 正确 恢复 信号 所 要 求 的 最 小 信 噪 比 ， 那 么 动态 范围 的 下 限 为 信号 噪声 门 
限 加 上 SNR 
DR = P - Gk(T, + T,,,) Af - SNR (5.97) 
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有 时 候 动 态 范围 的 下 限 也 定义 成 噪声 门限 ， 另 外 动态 范围 的 上 限 可 有 各 种 定义 方式 ， 
例如 对 于 高 线性 要 求 的 系统 需要 采用 Po 14s， 而 对 于 对 输出 功率 有 要 求 ， 且 对 线性 度 要 
求 不 高 的 系统 则 可 以 采用 Piso 
举 个 例子 ,一 个 接收 机 的 1dB 压缩 电 平 为 15dBm， 增益 为 404B， 系 统 温度 在 
500K, 带宽 为 100MHz。 其 最 小 可 检测 信号 电 平 由 式 (5.96) 给 出 , 为 MDS = 
-46.6dB， 动 态 范围 由 式 (5.95) 计算 得 到 为 DR =61.6dB。 如 果 系 统 需 要 信 噪 比 为 
SNR =10dB， 那 么 根据 式 (5.97) 动态 范围 为 DR = 54.6dB, 会 比 用 最 小 可 检测 电 平 
MDS 计算 的 值 低 7dB。 
接收 机 的 噪声 门限 可 以 由 接收 机 的 噪声 系数 来 计算 ,通常 以 dB 的 形式 表示 。 利 用 
A (5.37) ， 接 收 机 的 输出 噪声 为 
N, = Gk(T, + T.,,) Af = FGRT Af (5. 98) 
A (5.98) 是 定义 在 线性 标尺 上 的 ， 同 样 输出 噪声 功率 也 可 以 通过 每 Hz 带宽 范围 内 的 
品 声 加 上 噪声 系数 ， 增 益 和 带宽 来 表示 为 dB 的 形式 ， 即 
N, = -174+F + G + Af( dBHz) dBm (5.99) 
HEP kT, = -174dBm, Af(dBHz) = 10lg( Af) 为 以 1Hz 做 归 一 化 的 信号 带宽 。 对 于 一 个 
接收 机 ， 噪 声 系数 下 =4dB， 增 益 为 C=20dB ， 带 宽 为 Af = 100MHz = 80dBHz， 由 此 输 
出 噪声 功率 为 N, = ( -174 +4+20+80)dBm= -70dBm。 


5.4.6 无 杂 散 动态 范围 


我 们 需要 定义 基 频 信号 的 线性 变化 区 间 ， 此 外 我 们 还 需要 定义 无 杂 散 信号 范 
围 SFDR,， 在 此 范围 内 杂 散 信号 不 超过 信号 的 噪声 电 平 ， 定 义 为 关注 的 杂 散 信号 
达到 噪声 功率 电 平时 基 频 信号 功率 与 杂 散 信号 功率 之 间 的 差 值 。 序 号 ”标志 了 定 
义 动态 范围 所 基于 的 谐 波 分 量 。 由 于 二 阶 谐 波 信号 往往 在 关注 的 信号 通 带 之 外 ， 
而 三 阶 谐 波 是 下 一 个 幅度 上 最 大 的 谐 波 信 号 ， 所 以 往往 无 杂 散 动态 范围 是 针对 三 
阶 谐 波 来 说 的 。 

由 于 基 频 信号 以 及 各 阶 谐 波 与 输入 信号 功率 的 线性 关系 ，SFDR, 可 以 通过 交 调 电 
平 Pm 和 噪声 门限 来 描述 : 


SFDR = 2e Pp, - N,) (5.100) 
其 中 ， 功 率 电 平 以 dB 为 单位 ， 该 结果 可 以 通过 分 析 式 (5.70) 中 的 泰勒 级 数 的 系数 得 
到 ， 然 而 更 简单 地 ， 可 以 通过 分 析 图 5. 24 中 基 频 和 三 阶 谐 波 随 输 入 信号 功率 变化 的 曲 
线 获得 ， 其 中 基 频 信和 号 的 变化 增益 斜率 为 1， 而 三 阶 谐 波 的 变化 斜率 为 3。 对 于 基于 谐 
波 定义 的 无 杂 散 动态 范围 ， 也 可 以 很 简单 地 以 画图 的 方式 获得 

SFDR, -"-l(p, -N,) (5.101) 
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图 5.24 无 杂 散 动态 范围 
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安防 遥感 提供 了 一 种 对 于 物体 特性 参量 (如 温度 、 距 离 或 速度 ) 的 测量 方法 。 用 
于 测量 这 些 参 量 的 遥感 避 可 以 分 为 主动 遥感 器 与 被 动 遥感 涡 ， 这 两 种 遥感 器 的 主要 区 
别 是 主动 遥感 器 发 射 能 量 ， 测 量 被 物体 反射 的 能 量 ; 而 被 动 遥感 器 则 测量 物体 本 身 的 
辐射 或 反射 其 他 地 方 的 能 量 。 在 系统 配置 上 ， 主 动 遥 感 器 包括 发 射 机 和 接收 机 ， 而 被 
动 遥感 器 只 包含 接收 机 。 

辐射 计 为 被 动 遥感 器 ， 它 用 来 测量 物体 或 场景 辐射 或 反射 的 电磁 能 量 ， 尤 其 是 电 
磁 热 辐射 。 在 微波 与 毫米 波 频 段 ， 地 面 物 体 的 电磁 热 辐 射 功率 与 它 的 物理 温度 呈 线 性 
KA. All, 通过 测量 热 辐射 功率 ， 辐 射 计 可 以 提供 物体 温度 的 计量 。 微 波 辐射 计 已 
在 射电 天 文学 “和 卫星 遥感 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 最 近 几 年 ， 辐 射 测 量 在 安防 遥 
感 领域 中 的 应 用 引起 了 人 们 广泛 的 兴 超 ， 通过 探测 温度 的 差别 可 以 定位 衣物 遮蔽 下 的 
隐藏 物体 ， 可 以 建立 场景 与 人 体 的 图 像 ， 可 以 探测 环境 干扰 ， 也 可 以 探测 墙 后 静止 或 
运动 状态 的 人 体 。 

来 自 于 物体 背景 的 微波 与 毫米 波 热 辐射 ， 其 物理 温度 在 300K 量 级 ,辐射 功率 很 
E, REREN "W 或 更 低 。 因 此 微波 毫米 波 辐 射 计 必 须 有 较 高 的 增益 ， 用 于 接收 这 
些 物体 的 低 功率 辐射 信号 。 男 外 来 自 于 场景 的 温度 通常 接近 于 感 兴趣 物体 的 温度 ， 因 
此 辐射 计 还 需要 具有 较 高 的 温度 灵敏 度 用 于 分 辨 物体 与 环境 之 间 较 小 的 温差 。 

微波 与 毫米 波 辐射 测量 在 安防 遥感 中 已 经 有 了 不 少 应 用 ， 如 应 用 辐射 测量 阵列 作 
为 成 像 仪 来 探测 隐藏 物体 ， 其 成 像 技术 将 主要 在 第 8 章 中 进行 讲解 。 类 似 的 成 像 仪 利 
用 微波 与 毫米 波 穿 透 衣服 材料 时 微弱 的 衰减 来 提供 温度 像 ， 从 而 探测 隐藏 物体 ， 如 武 
器 等 。 在 毫米 波及 以 下 的 频率 ， 金 属 反射 率 很 高 ， 当 置 于 人 体 前 时 ， 可 以 反射 出 其 周 
边 环境 温度 ， 一 般 来 说 会 比 人 体 本 身 温度 更 低 。 因 此 ,金属 物体 在 温暖 的 人 体 前 会 作 
为 冷 源 显示 。 最 近 的 研究 将 辐射 测量 应 用 于 检测 室外 环境 下 的 人 体 ， 检 测 处 于 室外 杂 
乱 背 景 环境 下 静止 ”或 移动 的 人 员 "…* 。 在 这 些 应 用 场景 下 ,， 全 功率 或 相关 式 辐射 
计 扫 描 观 测 视 场 ， 关 在 天 线 波束 照射 范围 内 呈现 出 人 体 ， 将 会 测量 出 温度 差 。 探 测 移 
动 的 人 体 时 ， 辐 射 计 可 在 固定 的 凝视 模式 下 运行 ， 在 此 模式 下 当 人 体 进 入 天 线 波束 时 ， 
会 测量 温度 差别 。 微 波 与 毫米 波 辐射 可 以 穿 过 一 些 墙 体 材料 ， 例 如 隔断 板 墙 ， 因 此 将 
辐射 测量 应 用 于 穿 墙 探 测 的 研究 也 引起 了 研究 人 员 的 兴趣 “ 。 辐 射 测 量 也 被 应 用 于 
地 雷 的 探测 中 ， 毫 米 波 频 段 可 用 于 表层 地 雷 探测 ,但 是 ， 由 于 地 雷 被 土地 介质 层 
覆盖 ,地 下 地 雷 的 探测 更 具 挑 战 性 。 无 论 是 地 表 探测 还 是 地 下 探测 ， 由 于 被 置 于 地 表 
之 下 的 地 雷 或 其 他 的 金属 物体 辐射 率 低 ， 主 要 反射 来 自 空间 中 的 辐射 ,使 其 微波 温度 
在 10~20K 量 级 ， 因 此 可 以 与 周围 温度 更 高 的 泥土 区 分 开 来 。 根 据 盐 度 与 密度 以 及 其 
他 不 同 的 因素 ， 微 波 辐射 可 以 穿 透 不 同 深度 的 泥土 。 工 作 频率 为 1 ~10GHz 的 辐射 计 可 
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以 有 效 地 探测 几 英 尺 下 埋藏 的 物体 |。 

本 章 提供 了 关于 微波 和 毫米 波 辐射 测量 的 原理 概述 ， 着 重 对 理解 辐射 计 系 统 设 计 
有 用 的 基础 知识 进行 了 介绍 。 第 一 节 介绍 了 基础 的 辐射 测量 理论 ， 包 括 亮度 与 通 量 密 
度 。 之 后 是 详细 的 黑体 热 辐射 理论 和 其 在 微波 与 毫米 波 频 率 对 陆地 物体 探测 的 应 用 。 
接 下 来 的 小 节 介绍 了 辐射 测量 基本 概念 ， 包括 辐射 测量 温度 与 辐射 强度 ， 紧 接着 是 辐 
射 计 接收 机 部 分 ， 主 要 关注 全 功率 和 相关 式 辐 射 计 的 接收 响应 和 灵敏 度 ， 本 章 最 后 讨 
论 了 实际 设计 辐射 计 中 所 需要 考虑 的 问题 。 


6.1 辐射 测量 学 基础 


6.1.1 亮度 


辐射 计 的 功能 是 测量 物体 源 辐射 的 电磁 能 量 。 对 于 安防 遥感 器 来 说 ， 电 磁 能 是 热 
产生 的 ， 在 微波 与 毫米 波 区 域 ， 对 于 大 部 分 感 兴趣 的 源 ， 辐 射 能 与 源 的 物理 温度 成 正 
比 。 因 此 毫米 波 辐 射 计 可 以 测量 源 的 物理 温度 。 其 测量 值 为 源 的 亮度 ， 其 单位 为 
W/(m str) 。 辐 射 计 接 收 功率 是 关于 亮度 的 函数 ， 也 是 接收 孔径 的 空间 滤波 属性 的 函 
数 ， 与 天 线 方向 图 和 带宽 有 关 。 如 第 5 章 中 所 讨论 的 ， 接 收 设 备 对 接收 信号 施加 了 各 
种 非 理想 特性 ， 如 噪声 和 失真 。 通 常 来 说 ， 在 安防 遥感 中 ， eT ERS RT 
大 于 源 产生 的 可 探测 功率 。 

可 以 通过 考虑 平面 人 射 ， 来 理解 辐射 源 辐射 的 热 功率 与 辐射 计 接 收 的 热 功率 。 图 
6. 1 图 像 描述 了 它们 的 几何 关系 ， 其 表面 接收 微分 功率 为 

dP - B,(f,0,0) cosódOdAdf (6.1) 

AP, B, 为 源 的 光谱 亮度 ， 单 位 是 W/(m + Hz - str); cose 为 面 元 在 出 射 方向 上 的 投 
影 角 度 的 余弦 。 

孔径 接收 功率 是 对 式 (6.1) 在 各 角度 、 光 圈 范 围 A, 与 频率 同时 进行 积分 得 到 的 : 


P = [[[]B,( 0,4) cosoaQaAdf (6.2) 
fA QD 
AP, A, 为 接收 表面 的 面积 。 


总 功率 可 以 通过 对 各 频率 的 谱 功率 积分 得 到 ， 谱 功率 是 与 频率 有 关 的 源 辐射 功率 ， 
单位 为 W/Hz， 即 





P = [P,(f)df (6.3) 
f 
其 中 
= [ [6.0 coseaQaA (6.4) 


为 谱 功率 。 如 果 在 感 兴趣 的 带宽 内 谱 亮 度 〈 也 就 是 谱 功率 ) 为 常数 ， 谱 功率 可 以 用 来 
表征 系统 。 对 于 矩形 通 带 ， 总 功率 被 简化 为 谱 功率 与 带宽 的 乘积 。 
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亮度 通常 来 说 是 关于 频率 的 函数 。 通 过 对 
有 限 的 带宽 积分 ,得 到 总 亮度 [W (m 
“str) ] 也 可 简称 为 亮度 ， 其 带宽 内 表达 
式 为 


ff 


B(6,0) = [B,,0.4)df. (6.5) 


f 
人 入射 到 表面 的 总 带 限 功率 可 以 通过 对 
A (6.1) 积分 ， 并 代 人 式 (6.5) 得 


P= [86.4 coseanda (6.6) 
Ad 





6.1 描述 辐射 功率 人 射 接收 张 角 的 
如 果 源 与 表面 距离 足够 远 ， 那 么 人 射 辐射 几何 示意 图 


在 整个 表面 上 近似 为 常数 ， 则 功率 为 


P= A, [BC6,0) coseda (6.7) 
如 果 亮 度 在 整个 上 半球 上 为 恒定 ， 则 功率 可 改写 为 


=z 
2m2 


P=AB Í [cosdsinadede (6.8) 
Kk (6.8) 中 的 积分 等 于 wm， 因此 空间 恒定 亮度 的 表面 人 射 功率 为 
P=7A,B (6.9) 


6.1.2 亮度 与 距离 


值得 注意 的 是 ， 亮 度 是 测量 源 单位 面积 单位 立体 角 上 的 功率 辐射 的 物理 量 。 因 为 
亮度 依赖 于 立体 角 变化 ， 因 此 亮度 描述 的 是 独立 辐射 线 的 辐射 量 。 但是， 亮度 不 随 距 
离 改变 。 考 虑 从 源 传播 至 接收 表面 的 无 穷 小 辐射 线 ， 如 图 6.2 所 示 。 为 了 简化 ， 可 以 
假设 源 位 于 正 对 接收 表面 一 侧 ， 因 此 cos 9=1。 因 为 光束 在 角度 方向 无 限 小 ， 所 以 随 着 
传播 距离 R 变 化 ， 其 亮度 值 在 立体 角 内 不 发 生变 化 。 如 果 辐 射 在 自由 空间 内 传播 ,不 
被 吸收 、 散 射 或 衍射 ， 由 能 量 守 恒 可 知 ， 源 发 射 的 微分 功率 等 于 接收 表面 接收 的 功率 。 

dP, = dP, (6. 10) 





6.2 无 穷 小 辐射 线 自 源 传播 至 接收 表面 ， 传 播 距 离 为 R 
( 源 位 于 正 对 接收 表面 一 侧 ， 因 此 朗 伯 余弦 项 可 以 忽略 ) 
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如 果 源 和 接收 表面 的 微分 立体 角 分 别 为 d, 与 d2.， 那 么 ， 源 发 射 的 微分 功率 与 接 
收 表面 接收 的 微分 功率 分 别 为 
dP, = B,dA,dQ, (6.11) 
与 
dP, = B.dA dq, (6. 12) 
AH, B, 与 B, 分 别 为 源 与 接收 表面 的 亮度 ; A 与 4, 分 别 为 源 与 接收 表面 的 面积 。 
源 的 微分 面积 可 以 通过 接收 表面 的 立体 角 给 出 : 


dA, = R^ dQ, (6. 13) 
同样 
dA, = RdQ, (6. 14) 
微分 功率 因此 可 得 
dA, 
dP, = B,dA, r3 (6. 15) 
以 及 
dP, = B,dA, E (6.16) 
将 式 (6.15) 和 式 (6.16) 代入 式 (6.10) 得 
B.=B. (6. 17) 


因此 ， 源 的 亮度 等 于 表面 接收 的 亮度 : 亮度 与 传播 距离 无 关 。 这 个 结论 非常 重要 ， 
因为 在 6.2 节 中 会 看 到 ， 亮 度 与 源 的 物理 温度 成 比例 。 因 此 ， 只 要 人 射 的 接收 孔径 足 
够 大 ， 可 以 被 接收 机 检测 到 ， 源 的 物理 温度 就 可 以 通过 辐射 计 测 量 ， 而 不 需要 考虑 辐 
射 计 与 源 之 间 的 距离 。 在 射电 天 文学 中 ， 数 千 光 年 远 的 星体 的 亮度 可 以 被 测量 ， 可 以 
用 于 观察 银河 系 星 云 的 物理 过 程 、 黑 洞 和 许多 其 他 大 量 星体 ， 之 所 以 这 是 可 行 的 ,是 
因为 物体 的 物理 温度 不 随 距 离 而 改变 。 


6.1.3 通 量 密度 和 源 分 布 


无 限 小 角度 的 辐射 源 可 视 为 点 源 。 真 正 的 点 源 在 自然 界 中 不 存在 ， 它 们 可 以 作为 
有 用 的 分 析 手 段 用 于 辅助 理论 发 展 、 系 统 设计 与 遥感 器 属性 评价 。 点 源 在 实际 应 用 中 
可 被 近似 ， 例 如 可 通过 在 辐射 计 天 线 的 远 场 放 置信 号 发 生 器 、 噪 声 源 或 天 线 来 校准 扫 
描 辐射 计 。 实 际 应 用 中 的 源 包 含 在 有 限 角 度 内 ， 然 而 ， 对 于 一 些小 角度 的 源 ， 例 如 星 
体 ， 它 们 可 以 被 近似 视 作 点 源 。 在 地 面 安防 遥感 中 的 大 部 分 源 ,， 例 如 人 体 、 动 物 和 各 
种 环境 干扰 (如 植被 等 )， 有 着 较 大 的 角度 ， 被 称 为 弥散 源 。 

在 测量 感 兴趣 源 的 辐射 时 ， 物 体 的 亮度 为 主要 的 测量 值 ， 另 一 个 重要 的 量 是 源 的 
通 量 密度 ， 单 位 为 W/m ， 是 亮度 在 源 空间 上 的 积分 : 


S = [B(6,)d0 (6. 18) 


AF, 2, 是 对 源 的 立体 角 。 
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在 这 里 ， 没 有 cos 项 是 为 了 使 通 量 密度 只 与 源 有 关 ; 从 接收 机 处 观察 得 到 的 通 量 
密度 将 会 包含 cosg 项 。 点 源 的 亮度 分 布 可 以 简单 地 用 一 个 特定 角度 (05, po) 下 的 冲 
击 函 数 表示 ， 并 由 亮度 归 一 化 。 因 此 点 源 的 通 量 密度 ， 或 者 简单 地 说 是 点 源 的 亮度 为 


S, = ]B,(0,6)6(0 - &)8(6 - po) dQ = B,( 6,45) (6. 19) 


接收 孔径 的 通 量 密度 ， 由 于 与 cosg 有 关 ， 因 此 被 称 为 观察 通 量 密度 ， 是 源 通 量 密 
度 经 孔径 空间 滤波 函数 修正 后 的 结果 。 观 察 通 量 密度 由 下 式 给 出 : 


S, = [860.45 coseaQ (6. 20) 


此 式 适用 于 一 般 的 接收 机 和 孔径。 孔径 的 空间 滤波 效应 导致 观察 到 通 量 密度 小 于 或 等 于 
源 通 量 密度 。 对 于 一 个 在 角度 (Oo, po) 处 的 点 源 来 说 ， 观 察 到 的 通 量 密度 为 

S, = B,( 6, ,由 ) cos, (6.21) 
虽然 亮度 与 距离 无 关 , 但 是 通 量 密度 作为 亮度 在 扩展 源 角 度 范围 内 的 积分 ， 与 距离 的 
二 次 方 成 反比 。 考 虑 半径 为 r 的 球体 ， 其 亮度 均匀 一 致 为 B， 如 图 6.3 所 示 。 用 式 
(6.18) ， 在 距离 尺 处 孔径 观测 到 的 通 量 密度 为 


2ns 
Sf E fa 0,0) cos6d = B | jeosesinpdedd (6. 22) 
D, 00 


AF, 0, 为 源 张 开 角 度 的 一 半 。 
积分 等 于 7 sinh, MLAK 


(6. 23) 


sing, = 


因此 求 得 通 量 密度 为 


2 
$ = "BG (6. 24) 


因此 ， 观 察 通 量 密度 与 距离 的 二 次 方 成 反比 ， 与 亮度 成 正比 ， 而 亮度 不 随 距 离 的 改变 
而 变化 。 


Ar 





图 6.3 亮度 为 8B 的 球面 的 通 量 密度 


6.1.4 天 线 的 影响 

如 果 接 收 孔径 代表 了 一 个 孔径 天 线 ， 那么 与 cos9 有 关 的 项 可 以 被 蔡 换 为 天 线 方向 
图 4(6, $)。 假 设 源 与 天 线 距离 足够 远 ， 人 入 射 辐射 在 整个 孔径 上 恒定 ， 那 么 接收 功 
率 为 
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1 
= 2^. |B. $)A(0, d) dOdf — . (6.25) 


式 中 , 4. 为 天 线 的 有 效 筷 径 ,在 4.2.7 节 中 曾 有 定义 。 
1/2 项 表示 天 线 极 化 的 效果 : 热源 发 射 的 非 极 化 非 相 干 辐射 ， 因 此 极 化 天 线 只 能 对 
极 化 两 个 组 成 部 分 中 的 一 个 进行 响应 。 因 此 谱 功 率 为 


P, = 34.|]8,(0, $)4(0, 6)40 (6. 26) 
fa 
接收 端 观察 得 到 的 源 的 通 量 密度 ， 包 括 天 线 方向 图 为 
S, = [Bto, $)4(0, $)an (6.27) 
6.2 黑体 辐射 
热 辐射 是 物体 由 于 组 成 物体 材料 的 电子 热 扰 动 所 发 射出 的 固有 电磁 能 。 所 有 物理 
温度 高 于 绝对 零度 的 物体 都 会 有 热 辐 射 。 


黑体 是 热平衡 中 的 一 个 假设 的 理想 物体 ，- 

可 以 吸收 所 有 的 入 射 能 量 而 不 反射 任何 能 

量 。 根 据 基 尔 霍 夫 辐射 定律 ， 在 热平衡 中 ， 

物体 吸收 的 功率 等 于 其 发 射 的 功率 ， 因 此 

黑体 也 是 理想 电磁 辐射 体 。 为 了 更 好 地 理 

解 黑体 的 概念 与 它 的 属性 ， 通 常 黑体 被 近 ”图 6.4 黑体 的 近似 (所 有 的 开口 的 

似 视 作 热平衡 下 温度 为 7 的 封闭 体 。 该 圭 入射 辐射 都 被 封闭 体 吸收 ， 所 有 

闭 体 被 做 成 有 可 供 辐射 通过 的 小 开口 ， 如 开口 处 发 出 的 辐射 都 是 热 产生 

图 6.4 所 示 。 从 开口 处 进入 的 辐射 被 封闭 

体内 壁 反 射 ， 最终 被 内 壁 所 吸收 ; 如果 洞 口 比 洞 日 内 部 面积 小 很 多 ， 那么 只 有 一 小 部 
分 可 忽略 的 辐射 会 从 开口 处 逃逸 。 因 此 ， 所 有 进入 开口 的 能 量 都 会 被 完全 吸收 。 另 外 ， 
封闭 体内 壁 的 热 辐射 从 开口 处 发 射 ， 因 为 开口 是 理想 吸收 体 ， 即 为 理想 辐射 体 ， 因 此 ， 
洞口 和 黑体 表面 具有 相同 的 属性 。 


6.2.1 普 朗 克 黑 体 辐 射 定律 


黑体 发 射 辐射 的 谱 亮 度 可 通过 普 朗 克 定律 给 出 
B= (6. 28) 

式 中 ,Bj 代表 黑体 的 谱 亮度 ; h 代表 普 朗 克 常 数 。 
普 朗 克 公 式 给 出 了 理想 发 射 体 的 辐射 分 布 ， 它 依赖 于 频率 和 物体 或 媒质 的 物理 温 
度 。 图 片 6. 5 展示 了 在 几 个 具有 代表 性 的 物体 随 频 率 变化 的 黑体 亮度 ， 包 括 : 太阳 温 
度 ,“ 红 热 ”物体 (1000K) ， 人 体温 度 (310K) 和 宇宙 微波 背景 温度 (3K) 。 因 为 式 
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(6.28) 并 不 依赖 于 方向 ， 且 黑体 是 郎 伯 表 面 。 这 意味 着 每 单位 立体 角 的 功率 (辐射 强 
BE) 依赖 于 黑体 表面 法 线 方向 和 观测 点 之 间 夹 角 的 余弦 值 。 因 为 投影 面积 也 随 着 夹 角 


余弦 值 减 小 ， 所 以 亮度 保持 不 变 。 
普 朗 克 定 律 也 依赖 于 单位 波长 间距 ， 而 不 是 单位 带宽 ， 通 过 给 定 


B,|df| =B, | da | (6. 29) 
并 且 利 用 
c 
fe (6.30) 
和 
dí. c 
d^ pa (6.31) 


(6. 32) 


10° 


10719 


10715 


jo 


BK(Wim?Hz str) 





图 6.5 黑体 在 不 同 温度 下 随 频 率 变化 的 辐射 曲线 


其 单位 是 W/m : str 。 注 意 到 ， 尽 管 由 式 (6.28) 和 式 (6. 32) 得 到 的 曲线 形状 相同 ， 
但 是 峰值 却 出 现在 不 同 的 位 置 ; 也 就 是 说 ， 在 相同 黑体 温度 条 件 下 ， 应 用 式 (6.30) 
导出 式 (6.32) 所 得 到 的 曲线 峰值 ， 与 式 (6.28) 得 到 的 曲线 峰值 。 图 6. 6 显示 了 随 
波长 变化 的 图 6. 5 的 亮度 曲线 。 

普 朗 克 定 律 的 某 些 属性 可 以 通过 温度 变化 时 曲线 的 不 同 加 以 区 分 ， 当 黑体 温度 增 
加 时 ， 辆 射 最 大 值 的 位 置 也 会 出 现在 更 高 的 频率 上 ; 这 就 是 著名 的 维 恩 位 移 定律 ,可 
以 通过 对 式 (6.28) 求 /的 微分 并 且 使 微分 结果 为 0 时 得 到 
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(ee Maaar 1) =0 (6. 33) 
AF, f, 是 曲线 最 大 值 点 对 应 的 频率 ， 可 化 简 为 
Ma 31 poe V) (6. 34) 


EA (6.34) P, INA x E hf /kT BS x 3(1—e 7), WIAR x ASF 2. 82; 
因此 
hf, =2. 82kT (6.35) 
或 者 ， 可 等 价 为 
f, =5.87 x10"T (6. 36) 
例如 ， 典 型 的 人 体温 度 为 了 =310. 15K, 将 黑体 光谱 的 峰值 置 于 f=1. 82 x 10° Hz 
E, 在 这 里 , 波长 A, =1.65pm(18.2THz)， 属于 中 红外 线 波段 。 在 红外 波段 下 人 体 皮 
肤 和 黑体 具有 几乎 相同 的 性 质 ， 这 也 是 人 体 热 辐射 的 红外 影像 已 被 成 功 应 用 的 原因 。 





图 6.6 黑体 在 不 同 温度 下 随 波 长 变化 的 辐射 曲线 


维 恩 位 移 定律 也 可 以 通过 式 (6.32) B, 对 波长 求 导 并 通过 使 导数 等 于 0 得 到 ， 从 
而 得 出 
2.9 x10 
Eat a 
一 个 由 太阳 发 出 辐射 的 例子 ， 曲 线 在 图 6.6 中 显示 。 太 阳 表 面 的 温度 大 约 是 
6000K， 由 式 (6.37) 得 到 A。= 480nm， 对 应 于 电磁 波谱 的 光波 频带 中 心 。 人 眼 也 由 此 
进化 出 对 与 太阳 光 最 强 亮度 相 一 致 的 波长 光 做 出 响应 。 
从 普 朗 克 方 程 所 绘制 的 图 像 可 以 看 出 ， 黑 体 的 亮度 随 温度 单调 变化 。 也 就 是 说 ， 
不 论 曲 线 的 位 置 在 哪里 ， 其 亮度 均 满足 下 式 。 


(6. 37) 
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dB, 
ar?? (6. 38) 


因此 ， 在 给 定 的 频率 下 ， 黑 体温 度 的 提高 往往 会 导致 亮度 的 提高 。 
普 朗 克 定 律 给 出 了 黑体 辐射 出 的 谱 亮 度 是 温度 和 频率 的 函数 。 总 亮度 被 定义 为 所 





有 频率 下 亮度 的 积分 : 
BS] os j (6. 39) 
通过 令 “= AT， 式 子 可 以 被 简化 为 
2h ( kTA* x 
iiid rrr (6.40) 


474 
p.2mk p (6.41) 


辐射 通 量 密度 M A W/m’, FERRE SE (6.41) 在 黑体 所 辐射 的 半球 面 进 
行 积 分 得 出 的 。 因 为 黑体 是 郎 伯 辐 射 体 ， 角 度 的 余弦 值 必须 被 包括 进去 


M = j? | Beosbsin6dbdd = 7B (6. 42) 
0 0 
或 者 
M=oT' W/m (6. 43) 
其 中 
574 
rw 全 (6.44) 





15h’? 
SX (6.43) 是 斯 特 凡 - 玻 耳 兹 曼 定 律 ， 式 (6.44). 是 斯 特 凡 - 玻 耳 效 曼 常数 ， 
(W/m * K’)。 这 个 定律 表明 黑体 的 辐射 通 量 密度 与 其 物理 温度 的 4 次 方 成 正比 。 


6.2.2 普 朗 克 定 律 的 近似 


有 两 种 对 于 普 朗 克 定 律 有 用 的 近似 可 以 作为 对 于 黑体 光谱 亮度 表达 式 的 简化 。 一 
种 是 ， 当 及 <<kT 时 , ÆA (6.28) 中 的 指数 项 ，e- 可 以 被 展开 为 寡 级 数 


i E N E (6.45) 
21 n! 
Æ hf << kT REW F, 44 
e"! =1 + (6.46) 
则 普 朗 克 定 律 被 简化 为 
Hse (6.47) 


这 就 是 瑞 利 - 金 斯 定律 ， 它 说 明了 黑体 的 谱 亮度 与 它 的 物理 温度 和 频率 的 二 次 方 
成 正比 。 这 个 定律 最 开始 是 由 普 朗 克 通 过 黑体 空 腔 的 电磁 场 的 经 典 理论 独立 推导 出 来 
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的 。 瑞 利 - 金 斯 定律 的 局 限 性 在 于 ， 随 着 频率 的 增加 谱 亮 度 发 散 ， 趋 于 无 穷 ， 这 就 是 
被 熟知 的 紫外 灾变 。 
hf << kT 的 条 件 将 瑞 利 = 金 斯 定律 的 应 用 限制 于 频率 小 于 最 大 亮度 对 应 频率 的 范 
围 内 ; 在 黑体 曲线 的 峰值 附近 ,来 自 于 普 朗 克 定 律 的 瑞 利 - 金 斯 定律 的 偏离 将 会 变 
得 越 来 越 大 。 虽 然 定 律 在 低频 率 同 时 低温 度 时 不 成 立 ， 但 是 ,在 安防 遥感 和 遥感 的 
实际 应 用 中 遇 到 的 典型 物体 和 背景 都 具有 足够 高 的 温度 使 得 定律 有 一 个 很 好 的 近似 。 
例如 ， 在 人 体温 度 (T-315.15K) 条 件 下 ， 亮 度 曲线 峰值 为 万 =18.2THz。 在 这 个 
频率 下 ， 由 瑞 利 - 金 斯 定律 式 (6.47) 得 到 的 亮度 比 由 普 朗 克 定 律 式 (6.28) 得 到 
的 要 大 出 447% ， 而 在 频率 f=180GHz 时 ( 比 最 高 峰 频 率 低 两 个 数量 级 ) ， 误 差 仅仅 
为 1.41% 。 
在 更 高 的 频率 ， 当 大 >> 好 时 ， 得 
eT = bese! (6. 48) 
普 朗 克 定 律 可 以 表示 为 
B, = ew (6. 49) 


这 就 是 维 恩 定律 ， 它 是 对 普 朗 克 定律 在 频率 远大 于 最 大 亮度 所 对 应 的 频率 条 件 下 
的 精确 近似 ， 典 型 的 代表 着 红外 和 更 高 频率 的 波段 。 所 以 ， 维 恩 定律 多 在 红外 和 光学 
中 加 以 应 用 ， 但 是 在 微波 和 毫米 波 朋 感 器 上 不 能 使 用 。 

在 图 6.7 中 ,我 们 将 普 朗 克 定律 、 is 
瑞 利 — 金 斯 定律 和 维 恩 定律 进行 了 比 D. 瑞 利 - 金 斯 公式 
较 ， 可 以 看 出 ， 瑞 利 - 金 斯 定律 在 低频 
时 与 普 朗 克 定律 相 一 致 ， 但 是 当 频率 增 Z 
加 时 逐渐 发 生 偏离 。 然 而 维 恩 定律 在 高 $ 10 
频段 与 普 朗 克 定 律 相 一 致 。 可 以 看 出 两 E 





种 方法 在 频率 接近 黑体 曲线 峰值 时 都 没 。 

有 办 法 对 普 郎 克 定律 进行 很 好 的 估计 ， 

所 以 在 这 个 频率 段 范围 普 朗 克 定律 必须 O o qw io qs 
使 用 其 严格 的 形式 。 瑞 利 - 金 斯 定律 的 fiz 

简化 可 以 表现 为 它 只 依赖 于 频率 的 一 “图 6.7 在 温度 1000K 时 ， 黑 体 的 亮度 曲线 ， 
次 方 。 在 低 于 最 大 亮度 的 频率 下 ， 瑞 利 - 金 斯 定律 精确 
6.2.3 普 朗 克 定 律 的 带 限 积 分 Ree, AMAA EAE Sa 


条 件 下 逼近 普 朗 克 定律 
斯 蒂 芬 - 玻 耳 效 曼 定律 给 出 了 在 所 
有 频率 下 的 总 的 辐射 亮度 ， 但 是 在 实际 中 ， 辐 射 计 的 系统 具有 一 定 的 频带 限制 ， 为 了 
更 好 地 估计 感 兴趣 物体 或 者 背景 的 辐射 功率 ， 知 道 接收 机 在 有 限 带 宽 内 发 出 的 总 的 辐 
射 功率 就 非常 有 必要 。 对 式 (6.28) 在 有 限 带 宽 内 的 精确 积分 需要 对 一 个 不 完整 多 重 
对 数 函 数 计算 。 然 而 ,一 个 更 具 实 际 意 义 的 数值 方法 被 威 世 和 伍德 尔 提出 来 ， 这 种 方 
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法 根据 单位 波 数 的 普 朗 克 方 程 推导 出 来 。 以 下 是 依据 单位 带宽 的 求解 方法 。 
XK (6.28) 的 单 边 积分 为 














BU’) IAE. wer (6. 50) 
ry = 2k mou 
B(x") = "s f. ET (6. 51) 
现在 使 用 
lote t 
2-13 (6. 52) 
得 
B(x! DHT [ 2e. (6.53) 
依次 对 其 积分 ， 得 
D QAET (x 33 60x 6 
BU") Ye i3 Re) (6.54) 
这 样 ， 在 有 限 带宽 内 的 亮度 就 可 以 通过 对 两 个 单 边 积 分 做 差 得 到 
B( Af) =BY,) -B(f) (6.55) 


REF hf>>kT, XX (6.54) 在 式 (6.28) 中 小 于 10 位 有 效 数字 的 收敛 条 件 为 n<3, n 
ÆA (6.54) 中 求 和 的 项 数 。 对 于 及 << kT 时， 两 式 具 有 相同 性 质 , 需要 nn 二 100。 

被 用 作 安 防 目的 的 微波 和 毫米 波 辐射 计 经 常 被 用 来 观测 温度 为 290K 的 物体 ， 像 人 
类 、 建 筑 物 墙壁 、 植 物 ， 还 有 一 些 典 型 的 室内 或 者 户外 的 物体 。 在 这 种 情况 下 ， 有 限 
带宽 的 亮度 需要 用 与 频率 具有 线性 关系 的 瑞 利 - 金 斯 定律 进行 近似 ， 在 有 限 带宽 Af 内 
对 式 (6.47) 积分 可 得 


B= TP Ar An) (6.56) 
对 于 窄带 系统 ，Af <<f 和 式 (6.56) 可 以 得 到 
B =L kT Af (6. 57) 


X (6.57) 提供 了 一 个 简单 的 能 够 应 用 于 微波 和 毫米 波 频 率 段 内 计算 有 限 带宽 亮度 的 
近似 计算 公式 。 


6.3 应 用 辐射 测量 学 


对 于 应 用 于 安防 遥感 的 微波 和 毫米 波 辐 射 计 ， 几 乎 所 有 情况 下 ， 它 的 频率 和 被 测 
源 温度 可 以 用 瑞 利 - 金 斯 定律 对 普 朗 克 定 律 做 出 很 好 的 估计 。 这 种 估计 对 普 朗 克 定律 
做 出 了 很 好 的 简化 ， 使 亮度 与 温度 成 线性 相关 。 将 瑞 利 - 金 斯 定律 代入 由 辐射 计 天 线 
场 接收 的 谱 功率 的 一 般 表 达 式 中 ， 可 以 得 到 
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P, = nre, 4)4(0,0)dQ (6. 58) 


AF, T(0,0) 是 源 温 度 的 分 布 ,在 4. 2. 7 节 中 说 过 ， 天 线 有 效 面 积 和 方向 图 立体 角 关 
系 通过 下 式 建立 : 
A,Q, - A (6.59) 
因此 式 (6.58) 可 以 被 写成 
n #-)70,6)4(0,6) 40 (6. 60) 


ÆA (6.58) 中 给 出 的 谱 功 率 代 表 着 天 线 孔 径 接收 到 的 功率 ， 通 过 第 4 章 的 内 容 
可 知 ， 天 线 终端 接收 到 的 总 功率 可 以 给 定 为 


P, = k[T,df (6.61) 
AF, T, 为 天 线 温度 ， 它 是 一 个 随 频 率 变 化 的 函数 ， 因 此 在 天 线 终端 的 谱 功 率 为 
P,-kT, (6. 62) 


联 立 式 (6.60) 和 式 (6.62) ase 
Tz "i T(6,0)A(0,9) a0 (6. 63) 
因为 通过 式 (6.47) 可 以 得 到 谱 亮 度 和 温度 成 比例 ， 在 天 线 终端 的 亮度 ， 叫 作 视 
TERRE, 为 
S 
BS 7 ] 50.040.020 2 s (6. 64) 
式 中 ，$v 代 表 观 测 到 的 谱 通 量 密度 ， 因 此 视 在 谱 亮度 就 是 被 天 线 方向 图 立体 角 归 一 化 
后 观测 的 谱 通 量 密度 。 
6.3.1 辆 射 源 的 分 辩 


辐射 计 天 线 接 收 到 的 谱 功率 与 辐射 源 的 张 角 范围 和 天 线 方向 图 的 张 角 范 围 的 比值 
FAK. MRA EME EA Oy, 的 角 范 围 比 辐射 源 的 立体 角 OO, 的 角 范 围 窗 ， 正 如 图 
6. 8a 中 显示 的 Cu < 2 ， 我 们 可 以 说 辐射 源 在 角度 中 可 分 辩 的 。 当 辐射 源 的 角 范 围 比 天 





图 6.8 a) 可 分 辨 射 源 b) 不 可 分 辨 辐射 源 
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REM), WE 6. 8b 中 显示 的 Du > 2， 我 们 可 以 说 辐射 源 在 角度 中 不 可 分 辨 的 。 


”6.3.1.1 可 分 辨 的 源 


可 分 辨 的 辐射 源 在 谱 范 围 上 的 温度 分 布 是 一 个 常数 。 对 于 可 分 辨 的 辐射 源 而 言 ， 
其 谱 功 率 由 下 面 的 公式 给 出 : 


f= AT [ 4(0,6)40 (6. 65) 
这 可 以 被 写作 天 线 方向 图 立体 角 在 辐射 源 上 的 积分 ， 即 
= | A(6,6)a0 (6. 66) 


注意 到 02, 不 仅仅 包括 主因 的 贡献 ， 还 包括 许多 副 凑 的 贡献 ， 这 些 副 辩 也 覆盖 了 朝向 辐 
射 源 的 立体 角 。 谱 功率 可 以 由 下 面 的 公式 给 出 : 
paar (6. 67) 
如 果 温 度 在 整个 半球 面 上 的 分 布 是 一 个 常数 ， 辐 射 源 立 体 角 可 以 被 半球 积分 限 取代 。 
天 线 方向 图 的 积分 决定 了 天 线 方向 图 立体 角 NQ, HA 
P,zkT (6. 68) 
因此 谱 噪声 功率 可 以 简单 地 表示 成 一 个 噪声 电阻 的 谱 功率 :辐射 源 的 物理 温度 乘 
以 玻 耳 兹 曼 常数 。 观 察 半球 的 温度 分 布 是 个 常数 ， 比 如 在 封闭 黑体 中 ， 被 用 于 接收 机 
定 标 。 如 果 整 个 带宽 内 的 温度 分 布 是 常数 ， 那 么 总 功率 就 是 
P-RDAS (6. 69) 
这 就 等 效 于 在 温度 7 下 电阻 材料 产生 的 噪声 功率 。 
如 果 辐 射 源 立体 角 与 天 线 主 瓣 立体 角 一 致 ， 谱 功率 为 
0, 


k 
P, - ar fae, $)dQ = 23 


T (6. 70) 


其 中 
= faco, pan (6.71) 


是 主 波束 立体 角 。 
6.3.1.2 不 可 分 辨 的 源 

如 果 辐 射 源 的 角度 范围 并 不 比 天 线 主 波束 的 角度 范围 大 ， 辐 射 源 在 角度 内 是 不 可 
分 辨 的 。 如 果 辐 射 源 很 小 ， 在 辐射 源 的 角度 范围 内 天 线 方向 图 几乎 是 常数 ， 谱 功率 为 


= 409) [TOdo = kT ACH sy) (6.72) 


AF, (Oo, bo) 是 辐射 源 中 心 的 角度 坐标 ; A (bos Qo) 是 辐射 源 方向 上 的 天 线 方向 
TE; T, 是 辐射 源 的 平均 温度 ， 可 以 通过 对 辐射 源 的 角度 范围 内 的 温度 进行 积分 来 获取 
此 平均 温度 。 

如 果 辐 射 源 位 于 天 线 的 最 大 方向 性 位 置 处 ， 则 4(9,, p) =1 并 且 
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P,-k s (6.73) 
通过 式 (6.62) 就 可 以 算出 天 线 温度 


-2r 


avg 
‘A 


(6. 74) 


6.3.2 接收 功率 的 卷 积 形式 
当天 线 探测 一 个 有 限 大 的 温度 分 布 场 ， 并 且 天 线 并 不 直 对 辐射 源 中 心 时 ， 比 如 当天 线 
扫描 一 个 温度 分 布 场 ， 接 收 功率 可 以 表示 成 分 布 中 心 的 角度 以 及 天 线 指向 9-b 的 函数 
A, T 
P, = kis [T(ACO ~ &)de (6.75) 


这 里 为 了 简化 只 考虑 一 维 情况 ， 接 下 来 在 正 交 空间 维度 下 的 分 析 具 有 一 定 相似 性 。 式 
(6.75) 中 的 积分 是 一 个 相关 积分 ， 因 此 ， 接 收 到 的 功率 是 温度 分 布 和 天 线 方向 图 的 互 
相关 ， 如 果 天 线 方向 图 是 对 称 的 ， Yd =4( —0) ， 接 收 功 率 就 变 为 


LOT - 8)d6 (6. 76) 


ARA P, HON e o RABE AME oe 
nee I eke ee BER ENT 


P. sh —T*A (6. 77) 
ER. BREED a ix E c re 


6.3.3 发 射 率 和 辐射 温 


之 前 的 公式 都 是 在 基于 辐射 源 为 黑体 的 思想 基础 上 建立 的 ， 即 辐射 源 为 理想 的 辐 
射 体 。 黑体 的 概念 是 一 种 强大 的 分 析 工 具 ， 然 而 在 自然 界 中 它 是 不 存在 的 。 虽 然 已 有 
材料 被 制作 当成 黑体 应 用 在 定 标 中 ， 但 是 一 般 来 说 这 些 材料 只 是 黑体 在 一 个 很 窄 频段 
内 的 一 种 很 好 的 近似 。 在 这 些 频 段 内 ， 这 些 材料 可 以 吸收 几乎 98% 的 人 射 波 。 因 此 ， 
自然 界 中 所 有 的 材料 都 是 灰 体 ， 因 为 它们 不 能 百分之百 地 吸收 所 有 的 人 射 波 。 

基 尔 霍 夫 认为 一 个 理想 的 吸收 体 也 是 一 个 理想 的 辐射 源 。 灰 体 作 为 一 个 不 理想 的 
辐射 源 ， 在 相同 的 物理 温度 下 ， 会 辐射 比 黑体 少 的 能 量 。 根 据 式 〈6.47) ， 瑞 利 -~ 金 斯 
近似 下 ， 黑 体 的 谱 亮 度 为 


Bru(0, $) - TC, $) (6.78) 
式 中 ,下 标 吕 表示 黑体 的 辐射 亮度 。 因 此 黑体 的 谱 亮度 为 
B,(0,0) = SIT. (0,0) (6. 79) 
Jub, T, 是 灰 体 的 辐射 温度 或 者 亮 温 。 
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如 果 没 有 先前 的 准备 知识 ， 可 以 假设 物体 是 黑体 ， 辐射 温度 就 是 它 的 视 在 物理 温 
度 。 由 于 部 分 辐射 被 吸收 ， 因 此 它 的 视 在 温度 不 同 于 它 的 物理 温度 。 因 此 ， 没有 前 期 
准备 知识 ， 它 的 物理 温度 无 法 精确 地 获取 。 

考虑 式 (6.79) 和 式 (6.78) 的 比例 

Prw _ Th 0,(6,4) (6. 80) 
f 
A, e 为 灰 体 的 发 射 率 ， 它 是 频率 和 相对 于 物体 的 位 置 的 函数 。 

如 果 物 体 是 均 句 的， 发 射 率 仅仅 是 频率 的 函数 。 根 据 式 (6. 80) ， 给 定 频率 的 辐射 

温度 可 以 表示 为 

T, 2er (6.81) 
发 射 率 可 以 表示 在 相同 的 物理 温度 下 辐射 源 相 对 于 黑体 的 辐射 强度 。 灰 体 的 辐射 最 多 
也 不 会 超过 黑体 ， 因 此 , 0<e<1。 

发 射 率 也 可 以 用 物体 的 反射 率 和 透射 率 来 定义 。 考 虑 一 个 处 在 热平衡 下 的 物体 ， 
它 被 人 射 通 量 密度 为 5;,. 的 人 射流 照射 。 入 射 通 量 密度 等 于 被 反射 和 透射 的 通 量 密度 ， 
以 及 被 物体 吸收 的 通 量 密度 之 和 。 即 

Ss «S. (6. 82) 
AF, S, 是 被 物体 反射 的 通 量 密度 ; S, 是 透 过 物体 的 通 量 密度 ; S. 是 被 物体 吸收 的 通 
量 密度 。 
x (6.82) 的 右边 的 各 个 元 素 都 取决 于 物体 的 物理 组 成 ， 并 且 每 一 项 都 可 以 表示 
成 人 射 通 量 密度 的 一 部 分 ， 即 
Cc Me E (6. 83) 
因此 
T+y+a=1 (6. 84) 
AP, D. y 和 a 分 别 为 物体 的 反射 率 、 透 射 率 和 吸收 率 。 

根据 基 和 尔 霍 夫 辐 射 定律 ， 热 平衡 条 件 下 物体 吸收 的 功率 等 于 物体 辐射 出 的 功率 ， 
并 因此 
(6. 85) 


a 
il 
E 


方程 式 (6. 84) 可 以 等 效 地 写 为 
Fry+e=1 (6. 86) 
对 于 不 透明 物体 ， 例 如 人 体 ， 由 于 物体 的 厚度 ， 微 波 和 毫米 波段 的 透射 率 是 可 以 
忽略 不 计 的 ， 因 此 
e=l1 -T (6. 87) 
6.3.3.1 人 体 皮肤 和 常见 材料 的 发 射 率 
发 射 率 是 频率 的 函数 ， 以 人 体 皮肤 的 发 射 率 为 例 ， 在 红外 频段 ， 人 体 皮 肤 的 发 射 
率 的 测量 值 为 0. 996"”! ， 这 表明 在 红外 频段 ， 人 体 的 发 射 率 非常 接近 于 黑体 。 这 就 是 
为 什么 在 红外 频段 内 ， 针 对 人 体 的 红外 遥感 器 已 经 被 成 功 地 研发 和 应 用 。 相 比较 而 言 ， 
在 30GHz， 人 体 的 发 射 率 的 测量 值 为 0. 5 -0.6477 。 因 此 ， 一 种 材料 在 一 个 频率 点 可 以 
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很 好 地 近似 为 黑体 ， 在 另 一 个 频率 却 未 必 。 如 果 假 设 皮肤 的 温度 为 98. 6°F =310. 15K, 
红外 频段 的 人 体 皮肤 的 辐射 温度 为 


T, =0. 997 x310. 15K ~309. 22K (6. 88) 
其 接近 于 皮肤 的 物理 温度 ， 而 在 30GHz， 其 辐射 温度 为 
T, =0. 64 x310. 15K = 198. 50K (6. 89) 


由 于 发 射 率 较 低 ， 因 此 其 辐射 很 低 ， 相 比 于 红外 波段 ， 只 有 很 少 的 热量 被 辐射 。 

图 6.9 给 出 了 在 10Hz ~100GHz 频段 内 的 基于 Gabriel -模型 计算 的 人 体 组 织 的 
反射 率 ， 透 射 率 和 发 射 率 。 应 该 注意 的 是 在 30GHz 条 件 下 所 测量 的 发 射 率 值 为 0.5 ~ 
0. 64， 这 里 所 测 到 的 辐射 不 仅仅 有 皮肤 的 贡献 ， 还 有 皮肤 下 层 组 织 的 贡献 ， 因 此 
30GHz 下 的 测量 值 可 用 于 预测 皮肤 和 脂肪 的 发 射 率 。 单 个 组 织 的 透射 率 并 不 为 0， 鉴 于 
大体 的 厚度 ， ade ata a UNUM 
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图 6.9 (Bla) 人 体 组 织 反 射 率 图 、( 图 5) 人 体 组 织 透射 率 和 (图 ce) 人 体 组 织 发 射 率 
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表 6. 1 给 出 了 很 多 不 同类 型 材料 在 3 种 频率 下 的 发 射 率 ”， 正 如 第 3 章 中 讨论 的 
那样 ， 由 于 金属 的 高 导电 性 ,金属 的 反射 率 相当 高 ， 因 此 根据 式 (6.87), ， 相 应 的 发 身 
率 是 很 低 的 。 某 些 材料 发 射 率 接近 一 致 。 这 些 材料 包括 地 面 材 料 ， 例 如 碎 石 、 沥 青 、 





混凝土 和 包装 泥土 等 。 
表 6.1 在 不 同 频率 下 垂直 入 射 波 入 射 到 常见 材料 的 有 效 发 射 率 (@ 2003 IEEE”]) 
材料 表面 44GHz 140GHz 
裸露 金属 0. ol | | 0.06 





带 涂 层 金属 0.10 0. 12 
帆布 得 盖 的 带 涂 层 金属 | om | 0.24 0.30 














干燥 砾石 路 面 0.88 | 0.96 
干燥 沥青 路 面 0.89 [| 0.95 
干燥 水 泥 路 面 0. 86 0.91 0.95 
平滑 水 面 0.47 0. 66 

粗糙 或 者 干 硬 泥 土路 面 1.00 b abl ] 1.00 


电磁 吸 波 材 料 通常 应 用 于 辐射 计 的 定 标 ( 见 6.5.3 节 ) ， 因 为 它 的 辐射 特性 非常 接 
近 于 黑体 。 这 种 材料 通常 被 称 为 微波 吸收 体 ， 也 常常 被 用 在 暗室 来 模拟 自由 空间 。 其 
通常 由 低 介 电 常数 材料 (例如 碳 ) 的 轻 量 级 聚氨酯 或 者 氨基 甲酸 酯 构成 的 泡沫 组 成 。 
这 种 材料 的 结构 通常 采用 臂 尖 2 维 阵 列 排 布 ， 以 减少 后 向 散射 。 此 外， 平面 吸收 面板 
也 常常 被 作为 吸 波 材料 被 使 用 。 电 磁 吸 波 材料 被 设计 成 具有 高 吸收 率 ，20 ~ 95GHz Ji 
段 内 吸 波 臂 尖 的 典型 反射 率 测量 值 为 -50dB (1 x10”) ， 在 毫米 波 和 微波 波段 增长 至 
-30dB (0. 001) 。 由 于 低频 频段 波长 较 长 ， 臂 尖 的 尺寸 也 需要 变 大 ， 这 就 使 得 在 低频 
段 这 种 结构 的 吸 波 材料 制作 起 来 更 加 困难 。 在 20 ~ 95GHz 频段 内 平面 吸 波 平板 有 更 高 
的 -30dB (0.001) 的 反射 率 。 吸 波 材料 极 低 的 反射 率 说 明 其 发 射 率 接近 于 1。 
6.3.3.2 环境 的 辐射 温度 
不 透明 物体 的 发 射 率 和 反射 率 的 关系 可 以 被 用 于 探测 领域 。 正 如 图 6. 10 描述 的 那 
样 ， 用 一 个 辐射 计 来 观察 一 个 被 常温 环境 包围 的 物体 。 物 体 和 周围 环境 都 会 辐射 热量 ， 
物体 充满 了 天 线 的 主办 ， 因 此 副 办 上 直接 来 自 于 环境 的 辐射 是 可 以 忽略 不 计 的 。 辐 射 
计 测 量 的 辐射 温度 可 以 写成 
T, sem rp (6. 90) 
AH, Tos eV AL, 分 别 为 物体 的 物理 温度 、 发 射 率 和 反射 率 ; 7,,, 是 环境 的 温度 。 
根据 式 (6. 87) ， 这 可 以 被 写成 
T. =é, Te Chee) Tis (6.91) 
辐射 温度 是 直接 来 自 物 体 的 温度 和 周围 环境 通过 物体 反射 产生 的 温度 的 函数 。 
如 果 物 体 的 发 射 率 接近 于 1， 物 体 就 近似 于 黑体 
Ta =T, (6.92) 
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图 6.10 当 灰 体 被 非 零 温度 环境 包围 时 ,测量 的 温度 是 由 物体 的 
温度 和 环境 通过 物体 反射 的 温度 组 成 


_ 因此， 环境 产生 的 向 物体 上 入 射 的 能 量 完全 被 物体 吸收 。 如 果 发 射 率 接近 0， 则 
zi gems Sree (6. 93) 
物体 就 是 一 个 反射 体 : 它 把 周围 环境 的 能 量 反 射出 去 ， 并 不 在 辐射 计 的 探测 频率 范围 
内 产生 自己 本 身 的 辐射 。 很 多 金属 就 是 这 种 类 型 ， 它 们 在 微波 和 毫米 波 频段 的 发 射 率 
为 0.01 ~ 0. 06。 如 果 物 体 的 发 射 率 并 不 接近 于 0 或 者 1， 辐 射 温度 就 会 高 度 依赖 于 物体 
和 环境 的 发 射 率 和 温度 。 
考虑 到 一 个 在 290K 环境 温度 下 的 310K 的 人 体 ，290K 是 典型 的 室温 温度 。 在 
30GHz， 辆 射 计 探 测 到 的 辐射 温度 是 
T, us =0. 64 x310K +0. 36 x290K =302. 8K (6. 94) 
然而 在 没有 恒定 环境 温度 的 情况 下 ， 人 体 的 辐射 温度 为 Th =198. 5K; 3 (6.94) 中 给 
出 的 温度 就 是 在 一 个 恒温 度 下 封闭 无 窗 的 房间 内 人 体 的 温度 。 在 违禁 品 探测 的 应 用 中 ， 
人 体 和 人 体 上 的 物体 之 间 的 温度 差异 被 探测 ， 物 体 的 物理 温度 通常 接近 于 人 体 物理 温 
度 。 对 于 金属 物体 而 言 ， 发 射 率 e=0.01, 测量 的 辐射 温度 为 
T ssa 20. 01 x310K +0. 99 x 290K =290. 2K (6.95) 
这 个 物体 和 人 体 之 间 的 温度 差异 为 302. 8K - 290. 2K = 12. 6K。 虽 然 小 ， 但 是 大 部 分 辐 
射 计 的 灵敏 度 都 小 于 1IK， 因 此 这 种 差异 都 很 容易 被 识别 ， 这 种 隐藏 物体 的 发 射 率 只 有 
与 人 体 的 发 射 率 差异 非常 小 时 才 不 会 被 辐射 计 所 探测 。 
在 户外 环境 下 ， 大 部 分 反射 的 能 量 为 来 源 于 空间 和 大 气 的 辐射 。 微 波 和 毫米 波 波 
段 的 天 空 辐射 温度 是 很 低 的 。 在 30GHz， 由 于 湿度 的 不 同 ， 天 空 辐射 温度 大 概 在 15 ~ 
30K 之 间 变 化 。 当 天 空 温度 为 20K 时 ,测量 的 人 体 的 辐射 温度 为 


T, 70. 64 x310K +0. 36 x20K =205. 6K (6.96) 
相 比 较 而 言 ， 一 个 e=0.01 的 隐藏 物体 的 辐射 温度 的 测量 值 为 
` Taa =0. 01 x310K +0. 99 x 20K =22. 9K (6.97) 


这 产生 了 一 个 205. 6K -22. 9K = 182. 7K 的 温度 差 。 在 冷 辐 射 温 度 环境 下 ， 这 种 温度 差 
是 很 容易 被 探测 出 来 的 。 
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6.4 辐射 计 接 收 机 


辐射 计 接 收 机 的 功能 是 为 了 测量 一 个 我 们 感 兴趣 的 物体 或 者 场景 的 电磁 热 辐射 ， 
这 种 能 力 可 被 应 用 于 物体 识别 ,例如 探测 一 个 在 随机 干扰 环境 中 的 人 体 ， 也 可 以 用 来 
分 辨 温差 ， 例 如 探测 隐藏 的 物体 。 我 们 所 感 兴趣 的 物理 温度 在 290K 量 级 ， 也 就 是 室 
温 ， 安 防 探测 仪器 中 所 探测 到 温度 远 远 超过 290 K 的 物体 是 没有 意义 的 。 金 属 表 面 的 太 
阳 反射 可 以 有 很 高 的 辐射 温度 ， 但 是 这 种 反射 会 被 认为 是 一 种 干扰 。 因 此 ， 我们 所 感 
兴趣 的 辐射 源 的 亮度 需要 在 10 怀 W/(m*， Hz! - str) 。 因 为 金属 有 非常 低 的 发 射 率 ， 非 
常 低 的 亮度 值 也 是 有 意义 的 。 对 于 有 几 百 兆 带 宽 的 接收 机 而 言 ， 辐 射 计 接收 到 的 最 终 
能 量 必须 低 于 10"W 或 者 -70dBm 或 者 更 低 。 因 此 ， 辐 射 计 必须 要 有 很 高 的 增益 ， 为 
了 要 探测 感 兴趣 的 热 辐射 ， 增 益 通 常 要 高 于 100dB。 而 且 , 许多 物体 间 的 接收 功率 的 差 
异 很 小 ， 比 如 砖 墙 和 人 体 之 间 的 差异 ， 因 此 辐射 计 在 处 理 小 功率 差异 方面 需要 有 很 好 
的 灵敏 度 。 

从 本 质 上 来 讲 ， 辐 射 计 是 高 灵敏 度 接收 机 ， 并 且 它 们 的 体系 结构 和 在 通信 或 雷达 
方面 特定 型 号 的 电子 接收 机 有 许多 相似 之 处 。 小 功率 信号 和 感 兴趣 区 域 的 信号 本 身 的 
统计 随机 性 也 被 接收 机 所 接收 ， 对 于 低 功 率 信号 ， 其 必须 提供 精确 且 可 重复 的 测量 标 
准 。 辐 射 计 接收 机 使 用 了 一 个 超 外 差 结构 ， 然 而 ,在 许多 情况 下 直 放 式 辐射 计 也 是 可 
行 的 。 因 为 毫米 波 放 大 器 高 损耗 和 低 效率 影响 到 射频 放大 器 ， 所 以 最 好 使 用 超 外 差 接 
收 机 来 接收 ， 以 便于 在 低频 下 可 以 达到 要 求 的 增益 水 平 。 一 个 高 增益 低 噪 声 放大 器 可 
以 在 毫米 波 频 率 下 使 用 ， 它 的 增益 可 以 达到 30dB 甚至 更 高 ， 并 且 在 中 频频 段 ， 一 系列 
的 放大 器 可 以 使 余下 的 增益 达到 70dB。 这 个 信号 可 以 在 基带 再 次 放大 。 

根据 瑞 利 - 金 斯 近似 可 知 ， 辐 射 计 所 检测 到 的 功率 与 源 的 辐射 测量 温度 成 正比 ， 
通常 辐射 计 被 设计 成 能 提供 和 输入 功率 呈 线 性 关系 的 输出 电压 ， 该 输出 电压 正比 于 辐 
射 计 的 输入 电压 ， 因 此 也 正比 于 源 的 辐射 温度 。 这 个 可 以 通过 使 用 平方 检 波 器 实现 ， 
例如 单一 接收 机 的 检 波 二 极 管 ， 或 者 多 个 接收 机 的 交叉 相 乘 输出 。 

辐射 计 用 来 检测 有 一 定 带宽 上 且 具 有 类 似 噪声 统计 特性 的 热 辐 射 。 被 测量 的 温度 是 
随机 起 伏 的 热 噪声 方 均 根 值 ， 因 此 能 够 提供 一 个 辐射 测量 温度 的 估计 值 。 被 测量 的 温 
度 估 值 可 以 通过 低 通 滤波 进行 改善 ;一 个 理想 的 具有 矩形 带宽 的 低 通 滤波 器 可 以 当 作 
积分 器 使 用 ， 其 积分 时 间 为 


T (6. 98) 


1 
2A 

可 见 在 该 积分 时 间 内 随机 起 伏 与 滤波 带宽 成 反比 例 关系 。 
6.4.1 灵敏 度 


辐射 计 接 收 机 测量 辐射 温度 的 精确 度 被 称 为 辐射 测量 灵敏 度 ， 或 者 辐射 测量 分 辩 
率 ， 也 可 简单 地 称 为 灵敏 度 。 它 是 接收 机 可 以 分 辨 到 的 最 小 温度 差 。 辐 射 计 的 灵敏 度 
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可 以 被 定性 地 定义 为 当 设备 硬件 本 身 所 产生 的 噪声 温度 存在 时 ， 接 收 机 硬件 设备 能 够 
检测 到 最 小 温差 。 所 测量 的 辐射 温度 可 以 证 明 是 噪声 功率 ， 如 图 6.11 所 示 ， 其 灵敏 度 
相当 于 噪声 源 中 可 检测 的 最 小 变化 。 系 统 噪声 温度 为 7 包含 了 我 们 所 感 兴趣 信号 的 天 
ZR SE T, 以 及 接收 机 的 噪声 温度 7..。 


3 MM 
图 6.11 以 系统 噪声 方 均 根 起 伏 定义 灵敏 度 


由 于 接收 机 所 检测 接收 的 信号 功率 很 小 ， 同 时 需要 检测 的 信号 功率 差异 也 比较 小 ,7 
的 幅度 常常 比 T, 大 几 个 数量 级 。 在 接 下 来 的 部 分 里 ， 我 们 将 推导 不 同 辐射 计 配 置 的 辐 
射 灵 敏 度 ， 通 常 其 表达 式 为 
jen 
AT=C E (6.99) 
AP, AT 为 灵敏 度 ; Afis 是 接收 机 带宽 ; T 是 低 通 滤波 器 的 积分 时 间 ; C 是 跟 接 收 机 
配置 有 关 的 常数 
式 (6.99) 中 给 出 了 7 的 均 方 噪声 起 伏 ， 其 值 反 比 于 接收 机 独立 采样 次 数 (由 积 
分 器 VAfarT)。 因 为 天 线 温度 通常 远 低 于 接收 机 噪声 温度 ， 所 以 
TE es NV TN (6. 100) 
天 线 温度 T, 代 表 感 兴趣 的 有 用 信和 号， 灵敏 度 为 噪声 的 标准 人 和 偏差。 因此， 辐射 计 的 
信 噪 比 可 以 被 定义 为 





Vinson h 
SNR = n = or V Mw (6. 101) 


B T, Ane 
SNR = z7- loaf (6. 102) 


ÆA (6.99) 和 式 (6.102) rb, TEX C 是 由 接收 机 配置 决定 的 ， 但 是 其 变化 不 
会 太 大 ， 数 量 级 在 10 以 内 。 

在 图 6. 12 中 画 出 了 在 C=1 AT. =107, 情况 下 ， 信 噪 比 随 不 同 Ahs 和 变化 的 曲 
线 。 从 这 个 图 以 及 式 (6.101) 可 以 明显 看 出 ， 更 宽 的 系统 带宽 以 及 更 长 的 积分 时 间 将 
对 探测 到 低 功率 信号 起 到 更 好 的 效果 。 其 结果 是 比较 直观 的 ， 因 为 通过 式 (6.69) 可 
以 看 出 信号 功率 和 系统 带宽 成 正比 。 些 外， 均 方 噪声 起 伏 随 系统 带宽 以 及 积分 时 间 的 
乘积 的 二 次 方 根 衰减 。 因 此 ,增加 系统 的 带宽 有 助 于 增加 信号 功率 以 及 衰减 平均 噪声 
功率 。 


或 者 通过 式 (6.98) 写 为 
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毫米 波 辐射 计 的 典型 系统 噪声 温度 V 
值 域 范围 从 几 百 开尔文 到 一 千 开 尔 文 。 — 95 
更 高 的 噪声 温度 需要 更 宽 的 系统 带宽 或 30 
者 更 长 的 积分 时 间 来 提高 系统 灵敏 度 ， 
并 且 对 于 毫米 波 辐射 计 而 言 ， 几 千 兆 赫 
兹 带宽 在 K 波段 甚至 更 高 频段 上 相对 容 ıs 
易 实现 。 如 果 使 用 模拟 硬件 设备 , 带宽 。 10 
的 限制 条 件 在 于 相关 器 一 定 需要 能 够 文 5 
持 检 波 前 带宽 的 乘法 器 。 如 果 相 关 器 是 


SNR/dB 
Y 
© 


0 
数字 的 ， 那 么 ADC 一 定 要 能 够 对 检 波 7707 > we 001 a 
前 带宽 进行 采样 ; 以 当前 的 技术 ， 模 拟 ， 图 6. 12 信 品 比 为 积分 时 间 和 系统 带宽 的 函数 
相关 器 能 够 给 系统 提供 几 百 兆赫 兹 甚至 (HEP Tee =10T,, C=1) 
更 高 的 检 波 前 带宽 。 


检测 侵入 物体 或 者 非 金属 隐藏 对 象 需要 的 温差 量 级 在 几 个 开尔文 到 少 于 一 个 开 尔 
文 之 间 。 为 了 快速 地 产生 图 像 ， 扫描 辐射 计 成 像 系 统 需要 较 短 的 停留 时 间 ， 因 此 这 限 
制 了 系统 积分 时 间 ， 就 像 6. 6 节 所 讨论 的 那样 。 实 际 情况 限制 了 带宽 ， 并 且 因此 对 于 
辐射 计 来 说 ， 被 设计 成 低温 系统 很 重要 。 如 同 式 〈6. 99) 表示 的 ,灵敏度 直接 与 系统 
温度 成 正比 ， 因 此 降低 温度 Tv. 可 以 直接 降低 灵敏 度 。 就 像 在 第 5 章 中 讨论 的 ， 系 统 温 
度 很 大 程度 上 由 接收 机 接收 链 路 的 第 一 部 分 所 决定 ， 为 了 得 到 较 低 的 系统 噪声 辐射 计 ， 
第 一 部 分 应 该 是 低 噪声 放大 器 ， 该 放大 器 最 好 直接 和 天 线 相 连 ， 这 样 才 可 能 获得 最 大 
增益 以 及 最 低 噪声 指标 。 

辐射 计 接 收 机 类 型 基本 可 以 分 为 两 类 ,主要 根据 系统 是 用 一 个 天 线 还 是 两 个 天 线 
来 加 以 区 分 。 双 天 线 辐射 计 构架 原则 上 可 以 被 扩展 为 更 多 天 线 ; 然而 ， 在 实际 中 它们 
通常 只 安装 两 个 。 成 像 系统 包含 多 个 接收 机 (将 在 第 8 章 中 讨论 ) 。 最 普通 的 单 天 线 辐 
射 计 包括 全 功率 辐射 计 和 狄 克 式 辐射 计 ; 运用 最 广泛 的 双 天 线 辐射 计 是 相关 式 干 涉 仪 。 
在 接 下 来 的 章节 中 ,我 们 将 讨论 各 种 情况 。 


6.4.2 全 功率 辐射 计 


全 功率 辐射 计 之 所 以 这 样 命名 是 因为 它 能 够 测量 天 线 和 接收 机 硬件 设备 的 总 噪声 
功率 ， 而 不 用 区 分 两 者 的 本 质 。 也 就 是 说 ， 为 了 知道 系统 噪声 功率 ， 必 须 对 系统 进行 
矫正 ， 以 便 从 测量 数据 中 剔除 系统 噪声 来 得 到 理想 天 线 温 度 。 常 规 全 功率 接收 机 的 框 
图 如 图 6. 13 所 示 ， 其 包含 天 线 、 瓦 (六 频 率 响应 接收 机 、 平 方 律 检 波 器 ， 以 及 积分 或 者 
低 通 滤波 器 。 接 收 机 可 以 包括 或 不 包括 降 频 转换 ， 但 是 它 的 频率 响应 提供 了 理想 增益 
G 和 带宽 Afas。 位 于 检 波 器 前 的 接收 机 电路 被 称 为 射频 前 端 ， 并 上 且 Afas 是 射频 前 端 带 
宽 。 检 波 器 后 的 低 通 滤波 器 的 带宽 是 后 检 波 带宽 。 因 为 噪声 功率 和 系统 温度 7,. 呈 线性 
比例 ， 并 且 平 方 律 检 波 器 的 输出 电压 和 其 输入 功率 成 比例 ,平方 律 检 波 器 的 输出 电压 
和 系统 温度 成 线性 比例 。 
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检 波 前 级 检 波 级 
图 6. 13 全 功率 接收 机 结构 框图 


6.4.2.1 全 功率 响应 
全 功率 辐射 计 天 线 未 端的 谱 功 率 是 
JE UR (6. 103) 
通过 式 (6.63) 可 知 ， 天 线 温度 T, 和 源 温 度 成 正比 。 预 检 波 电路 引入 了 噪声 功率 了， 
并 且 具 有 增益 G 和 带宽 Air*。 对 于 矩形 通 带 ， 附 带 和 人 检 波 二 极 管 的 功率 是 


Py = GET Afar = Gk CE oT TAE. (6. 104) 
检 波 器 具有 功率 灵敏 度 K(V/AW)， 因 此 在 检 波 恬 输 出 端的 平均 电压 是 
V, = KGET ,Afrr (6. 105) 
积分 器 降低 了 V, 的 方 均 根 波动 ， 它 的 平均 输出 电压 是 
Vow = £wrVa = 8 pp KERT ys Afr = gie KGk( T... + T Afia. (6. 106) 


在 这 里 gu 是 滤波 器 的 转换 增益 〈 通 常 为 负 ) 。 
输出 电压 包括 分 别 由 信号 和 系统 噪声 导致 的 分 量 V... Va, WF 
V, =G, KT, Afas (6. 107) 
V, = C, AT, Af (6. 108) 
其 中 C。 = KC 是 系统 总 增益 。 理 论 上 来 讲 噪声 电压 是 个 常数 ， 如 式 (6.108) Bra, 
因此 可 对 其 进行 校正 ， 从 而 
Vou = GST, Afar (6. 109) 
实际 中 ， 就 如 同 之 后 的 讨论 ， 由 于 温度 和 增益 的 不 稳定 性 ， 系 统 噪 声 功 率 随 机 变 
化 ， 因 此 不 能 被 常数 电压 精确 补偿 。 因 而 校准 后 的 输出 信号 电压 随 着 接收 机 的 不 稳定 
性 变化 ， 而 这 降低 了 测量 的 精确 性 。 
通过 式 (6.63), ， 根 据 温度 分 布 和 天 线 方向 图 可 以 计算 得 到 天 线 温度 ， 结 合式 
(6. 59) ， 全 功率 辐射 计 的 电压 响应 是 


Vu kh $$ [| 7(0,6)A(0,6) 40 (6.110) 
对 于 位 于 9=6,， 中 = 内 的 点 源 ， 输 出 电压 为 
y -G, ACA, by) Am (6. 111) 


HEA SN” 和 天 线 增益 包含 在 系统 增益 中 得 到 
Vou = CTAA (6. 112) 


第 6 章 辐 射 计 167 


因此 总 功率 电压 响应 直接 和 源 温 度 成 正比 。 

6. 14 作为 一 个 总 功率 响应 的 例子 给 出 了 27. 4CHz 下 全 功率 辐射 计 扫描 一 个 静止 
的 人 体 的 实验 数据 。 遥 感 器 的 带宽 是 500MHz， 波 束 宽 度 是 3.5"。 图 6. 14a 示 出 了 来 自 
一 个 近 距 离 站 立 的 人 体 的 响应 ,图 6. 14b 示 出 了 来 自 一 个 处 于 户外 干扰 环境 下 的 人 体 
的 响应 。 对 于 其 他 的 物体 ， 包括 木板 条 箱 、 植 被 ， 响 应 同样 明显 。 
6.4.2.2 灵敏 度 

如 果 预 检 波 接收 机 的 频率 响应 为 H(/) ， 那 么 平方 律 检 波 器 的 输入 功率 是 


P= kr, f |H(f) df (6. 113) 
人 体 响 应 
_ 一 背景 响应 
党 | 
z x 
人 体 响应 
扫描 角 扫描 角 


a) b) 


图 6.14 a) 当天 线 波束 扫描 经 过 近 距 离 的 人 体 时 ，27.4GHz 全 功率 辐射 计 的 输出 信号 
b) 对 在 户外 干扰 环境 下 站 立 的 人 体 进行 扫描 的 全 功率 辐射 计 的 输出 信号 
TE: 来 自 人 体 的 响应 十 分 突出 ; 然而 ， 其 他 背景 物体 同样 产生 了 强烈 响应 。 


在 这 里 ， 为 了 简化 ， 增 益 被 假定 为 1， 因 此 检 波 器 的 输入 电压 是 

V(£) SJ RT, (t) (6. 114) 
在 这 里 ，h(t) 是 预 检 波 电路 的 脉冲 响应 。 为 了 简便 计算 上 且 不 损失 一 般 性 ， 功 率 被 假定 
为 形成 在 10 电阻 上 。 低 通 滤 波 器 的 输出 是 

V(t) 2 V (0) (6.115) 
ERE (+) 表示 滤波 器 的 时 间 平 均 。 为 了 决定 由 式 (6.102) 表示 的 SNR 的 敏感 度 ， 
必须 知道 信号 和 噪声 分 量 的 相对 功率 水 平 ， 这 可 以 通过 分 析 它 们 的 功率 谱 来 实现 。 因 
为 噪声 信和 号 的 随机 波动 是 平稳 随机 过 程 ， 它 们 的 傅 里 叶 变 换 不 存在 。 为 了 计算 功率 谱 ， 
可 采用 维 纳 - 辛 钦 定理 ”! ， 其 表明 平稳 随机 过 程 的 自 相关 函数 R(r) 通 过 傅 里 叶 变换 
和 功率 谱 PHX: 


P(f) = [Roe à (6. 116) 
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反之 
| R(r) = [Pear (6.117) 

检 波 器 输出 式 (6.115) 的 自 相关 是 
R(T) =(V,(t)V,(t-7)) SV (OV (£- 7)) (6. 118) 


采用 本 章 参考 文献 [30] 的 方法 ， 可 以 对 该 表达 式 进 行 拓展 


GE EU ) -0 


Ca nii S » Vau)? CA) (6.119) 
因此 
(xn, = (x) (n) (x24) (x,3,) + (a a4 ) (25234 ) (6. 120) 
MF x, =x, =x Ax, =x, =x, KAP (6.118) 中 的 情形 ， 表 达 式 (6.120) 可 以 写 为 
668) ) 9 4) (^ 2 (x) (6. 121) 
因此 自 相 关 可 以 写 为 
Ry(r) =(V(t)) (V (£727)) +2 [CV VG -7))»]? (6. 122) 
由 于 
(V (1) =(V(t-7)) =R(0) (6. 123) 
检 波 器 输出 的 自 相 关 可 以 用 检 波 器 输入 电压 的 自 相关 来 表示 为 
Ri(7) - R (0) +2R (7) (6. 124) 


功率 谱 可 以 通过 式 (6.116) 表示 ， 可 以 换算 为 
Pif) = R(0)8(f) +2 [E G)e?*àr (6. 125) 


值得 注意 的 是 因为 在 等 式 (6. 125) 右边 第 一 项 中 = =0, 结 果 等 于 常数 ,因此 它 的 储 里 叶 
变换 只 是 一 个 乘 以 零 频率 下 8(7) 函数 的 值 。 
采用 式 (6.117) 取代 式 〈6. 125) 右边 第 二 项 中 的 一 个 自 相关 函数 得 到 


P,(f) = R'(0)8(f) +2[R(1)R(r)e?*dr 


= R'(0)8(f) +2] [PG RG)e?" "asdf (6. 126) 


此 处 的 PP 是 检 波 器 输入 信号 的 功率 谱 ， 其 表达 式 为 式 (6.113), ， 再 利用 式 (6. 116) 
可 得 


P,(f) = R'(0)8(f) +2[PU) PC - f) df (6. 127) 


为 了 使 得 两 项 之 间 的 频率 变量 一 致 ， 在 第 二 项 中 进行 了 替换 Of’, f OSARE N 
的 。 第 一 项 中 的 自 相关 可 以 用 7 =0 时 的 式 (6.116) 代替 ,可 得 


PG) = [PD aD «2[P(o PC ' - df (6. 128) 
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式 (6.128) 是 用 输入 信号 的 功率 谱 表示 的 检 波 器 输出 的 功率 谱 。 输 入 输出 功率 谱 
如 图 6.15 所 示 。 把 式 (6.113) 代入 到 式 (6. 128) ， 功 率 谱 可 表示 如 下 : 


PIA) = PTS, [fla a] 6) «27, f E l IEG -A [df (6. 129) 


Ahr 


-— 


^ 2 
ETRA fer 


a k TS AS REAL Lp 





-2f =Afkr AfRF 2 大 


b) 


272 2 
PI afk 


TZ AS RAS ipe 





c) 


图 6.15 (Bla) 输入 信号 的 功率 谱 、( 图 b) 检 波 器 输出 的 
功率 谱 (Ale) 积分 器 输出 的 功率 谱 


第 一 项 代表 直流 输出 功率 ， 第 二 项 为 输入 功率 谱 的 自 卷 积 ， 代 表 输 出 噪声 波动 ， 它 位 
于 直流 分 量 以 及 输入 辐射 频率 的 两 倍 处 ， 带 宽 为 信号 带宽 的 两 倍 ， 幅 度 线性 减 小 。 采 
用 低 通 滤波 器 减 小 输出 噪声 波动 ; 式 (6.129) 的 第 一 项 是 不 受 影响 的 直流 项 ， 而 第 二 
项 会 被 积分 器 积分 。 为 了 明显 减少 输出 波动 ， 低 通 滤 波 器 的 后 检 波 带宽 应 该 远 远 小 于 
预 检 波 带宽 。 实 际 上 ， 后 检 波 带宽 AF LOS TEE HE Afis 少 一 个 数量 级 。 在 这 种 情况 下 ， 
输出 噪声 谱 明显 变 窗 到 围绕 直流 (DC) 的 小 带宽 中 ， 噪 声 的 波动 几乎 不 随 频率 变化 ， 
因此 在 式 (6.129) Pf =0。 假 设 矩 形 通 带 的 增益 为 1， 则 功率 可 如 下 表示 : 
PET. AM *2K T, Mas N (6. 130) 
式 (6.130) 的 第 一 项 是 系统 噪声 7.. To tT, 的 功率 ， 它 由 接收 机 噪声 和 和 天线 
噪声 组 成 ， 代 表 信 号 的 平均 值 。 第 三 项 是 输出 波动 噪声 功率 ， 它 代表 着 噪声 波动 的 方 
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均 根 值 。 从 而 单独 的 接收 机 噪声 功率 的 平均 功率 为 
Py, RE TL (6.131) 
天 线 噪声 温度 是 最 小 的 可 探测 的 温度 差别 ， 因 此 ，7, = AT7， 由 于 温度 的 变化 ， 信 
号 功率 如 下 : 











Pr EKAT M, (6. 132) 
式 (6.130) 的 第 二 项 代表 方 均 根 噪声 波动 
SET ACA (6. 133) 
因此 可 得 电压 的 信 噪 比 SNR 为 
P, AT | Mir 
SNR - PT. TA (6.134) 
3M SNR =1 时 可 得 最 小 灵敏 度 ， 则 
A 2 Af vr 
Al f. M. (6.135) 
代 人 积分 时 间 式 (6.98) 可 得 
T 
AT =—— 6. 136 
M AfnrT : 


注意 这 个 方程 为 C=1 时 的 式 (6.99), 

考虑 一 个 全 功率 辐射 计 ， 其 系统 噪声 温度 为 500K， 预 检 波 带宽 为 300MHz， 低 通 
滤波 器 的 带宽 为 1kHz， 则 得 到 的 灵敏 度 为 A7=1.3K， 这 是 辐射 计 识别 的 可 信 温 差 ; 
温差 小 于 这 个 值 就 会 被 噪声 波动 给 淹没 掉 。 低 通 滤波 器 带宽 对 应 的 积分 时 间 是 0. Sms, 
其 可 进一步 增 大 以 提高 测量 的 灵敏 度 。 然 而 ， 如 后 面 论述 ， 遥 感 器 的 应 用 会 限制 用 于 
所 定义 灵敏 度 的 最 大 积分 时 间 。 例 如 ， 为 了 避免 由 多 个 停留 时 间 上 的 积分 所 导致 的 空 
间 分 辩 率 的 降低 ， 辐 射 计 扫描 一 片区 域 需要 的 积分 时 间 不 能 大 于 停留 时 间 。 


6.4.3 干涉 式 相关 辐射 计 


基本 的 干涉 式 相 关 辐 射 计 通 常 被 简称 为 相关 辐射 计 ?， 如 图 6.16 所 示 ， 包 括 馈 人 
两 个 接收 机 的 两 对 天 线 ， 其 输出 电压 经 由 相 乘 和 积分 进行 相关 。 在 全 功率 辐射 计 系 统 
里 一 般 用 低 通 滤波 器 作为 积分 器 。 使 用 两 个 以 上 天 线 单元 的 系统 ， 例 如 干涉 成 像 仪 ， 
把 所 有 天 线 对 的 输出 信号 互相 关 ， 并 产生 多 个 信号 响应 ， 每 个 信号 响应 代表 两 对 天 线 
的 干涉 。 天 线 之 间 的 距离 ， 一 般 称 为 基线 ， 其 通常 是 被 检测 辐射 电磁 波 波长 的 数 倍 。 
增加 天 线 间 的 距离 可 以 增加 角 分 辨 率 ， 对 于 两 个 接收 单元 的 干涉 仪 ， 其 相当 于 直径 等 
于 干涉 仪 基 线 的 单个 天 线 系统 的 角 分 辩 率 。 

如 有 果 相 关 辆 射 计 的 天 线 对 位 于 正 前 方 的 同一 个 源 进 行 探 测 ， 两 个 接收 机 的 输出 电 
压 如 下 


O 相关 辐射 计 这 个 术语 可 以 指 双 单元 干涉 相关 辐射 计 ， 或 将 天 线 输出 分 为 两 路 送 给 两 个 接收 机 并 随后 对 
其 输出 进行 相关 的 单元 辐射 计 。 然 而 ， 该 术语 通常 是 指 双 单元 干涉 相关 辐射 计 。 一 原 书 注 
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V, =s+n, (6. 137) 
Vj ssi ni (6. 138) 
tH, s 代表 天 线 温度 产生 的 电压 〈 其 与 探测 源 的 温度 成 正比 ); 代表 接收 机 噪声 产 
生 的 电压 , i=1, 2, 
经 过 相 乘 和 积分 ， 输 出 电压 为 
Vow = CVV =C) w Gn) + (sn) + (nj) (6. 139) 
由 于 信和 号 电压 和 噪声 电压 分 量 不 相关 ， 而 且 噪 声 分 量 披 此 间 也 不 相关 ， 随 着 积分 时 间 
的 增加 式 (6.139) 的 后 三 项 趋 于 0。 则 输出 电压 是 


o 检 波 后 级 





图 6.16 相关 辐射 计 原 理 图 


Vom ir) (6. 140) 
由 于 s 是 一 个 电压 信号 ， 它 和 天 线 温度 的 二 次 方 根 成 正比 ， 其 表达 式 为 





nc s Jit. + T) [HH Naf (6. 141) 


AF, g 是 接收 机 的 电压 增益 ; H O 是 接收 机 的 频率 响应 ， 通 过 无 限 积分 时 间 ， 输 出 
的 电压 信号 和 信号 功率 成 比例 : 
Vs, = GET „Afar (6. 142) 

因此 ， 输 出 电压 和 辐射 源 温 度 成 比例 关系 ， 就 像 利 用 平方 律 检 波 器 的 全 功率 辐射 
计 (6.105), ， 但 是 没有 接收 机 噪声 功率 产生 的 直流 分 量 。 因 此 ， 相 关 辐 射 计 不 需要 电 
压 偏 移 校准 来 产生 仅 与 天 线 温 度 成 比例 的 响应 。 

相关 过 程 有 一 个 重要 的 优点 就 是 ， 经 过 充分 的 积分 时 间 ， 接 收 机 之 间 不 相关 的 任 
何 信号 和 噪声 分 量 都 将 消除 ， 因 为 它们 的 时 间 平 均值 将 趋 于 0。 后 面 会 讲 到 这 样 的 结果 
就 是 提高 了 灵敏 度 。 第 二 个 影响 就 是 对 接收 机 硬件 中 的 增益 变化 具有 重 棒 性 : 一 个 接 
收 机 中 任何 时 变 不 稳定 的 因素 都 与 另 一 个 接收 机 中 产生 的 相应 因素 在 统计 学 上 独立 ， 
从 而 会 在 相关 处 理 中 被 去 除 掉 。 
6.4.3.1 空间 点 源 的 响应 

与 仅 由 天 线 方向 图 定义 空间 响应 的 单个 天 线 辐射 计 相 比 ， 相 关 辐 射 计 的 响应 不 仅 
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取决 于 天 线 方向 图 ， 还 取决 于 天 线 基线 以 及 接收 机 的 带宽 。 如 果 一 个 单 频 辐 射 点 源 位 
于 偏 移 天 线 正 前 方 角度 6 方向 的 位 置 ， 如 图 6. 17 所 示 ， 乘 法 器 输入 端的 归 一 化 电压 信 
号 为 
V,(t) =a,cos (2nft) +n, (t) (6. 143) 

V,(t) =a,cos[2nf(t-7,) ] +n,(t) (6. 144) 
AY, a, 是 信号 的 幅度 ; 7, 是 几何 尺寸 产生 的 时 间 延 迟 ， 是 两 个 天 线 接收 平面 波 前 的 
时 间 差 ， 其 表达 式 为 
AF, D 是 天 线 基 线 距 离 ; e 是 光速 。 


& s Dan (6. 145) 





图 6.17 观测 远 距 离 点 源 的 相关 辐射 计 的 几何 关系 


由 于 信号 和 噪声 分 量 是 统计 不 相关 的 ， 因 此 ， 低 通 滤波 器 输出 端 处 相关 辐射 计 的 
标准 响应 为 
r(7,) =(V,(t)¥,(t)) =a (cos (2mft) [2mf( t -7,) 1) (6. 146) 


此 处 为 了 方便 假设 幅度 是 相等 的 。 根 据 公式 cos4cosB = 7-cos (A - B) + 二 cos (A+B), 
则 上 式 变 为 

r(T,) = (Faeos [2mf(21 —7,) ]) + (二 catoos (2mfr,) ) (6. 147) 

第 一 项 是 频率 为 辐射 频率 两 倍 的 时 变 正弦 函数 ， 第 二 项 是 直流 分 量 , 假设 7, 为 时 

不 变量 ”。 低 通 滤波 器 的 带宽 小 于 辐射 频率 ; 因此 ， 第 一 项 会 被 滤 除 掉 ， 而 第 二 项 不 受 
影响 。 从 而 响应 为 

r(@) = o co ( 2af sin a) (6. 148) 

此 处 已 代入 式 (6.145)。 式 (6.148) 称 为 条 纹 函 数 ， 它 描述 的 是 随 着 9 的 变化 在 输出 

电压 上 引入 的 振荡 。 条 纹 函 数 的 幅度 称 为 条 纹 方 向 图 ， 它 是 由 干涉 产生 的 空间 方向 图 ， 


类 似 于 天 线 方向 图 。 图 6. 18 示 出 了 对 于 DA = Df/c 的 不 同 值 的 条 纹 方向 图 。 由 于 sing 
正弦 变化 ， 随 着 9 角 变 化 偏离 正 前 方 ， 振 荡 频 率 将 会 降低 。 


O 如 果 几 何 时 间 延 迟 与 时 间 有 关 ， 则 响应 不 再 位 于 直流 处 ; 第 9 章 将 专门 讲述 这 个 问题 。 一 原 书 注 
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图 6.18 不 同 基 线 下 相关 辐射 计 的 条 纹 方向 图 (© 2010 IEEE"! ) 


条 纹 函 数 式 (6.148) 是 相关 辐射 计 对 微分 带宽 df 的 响应 。 如 果 源 是 一 个 宽频 带 
的 热 辐射 源 ， 则 在 接收 机 的 整个 带宽 内 对 响应 进行 积分 。 如 果 辐 射 功率 在 一 个 以 f 为 
中 心 的 矩形 通 带 AF 为 常数 ， 那 么 响应 为 

Ar 2 
rt.) = Je [ics (2mfr,) df = Fer (2mfr,)sin (mAfarTs) (6.149) 
其 中 利用 了 关系 式 sin (A-B) -sin (A+B) =2cos (A)sin (B) ; RA v, 的 定义 以 及 sin 
c(x) =sin (x)/x, 
r(0) =o Afurcos (2af sine)sine( Af sind) (6. 150) 

式 (6.150) 里 面 的 sinc 函数 称 为 带宽 方向 图 或 者 条 纹 洗 涤 函 数 ， 它 在 空间 频率 下 
调制 条 纹 函 数 ， 并 与 带宽 和 天 线 基 线 成 反比 ， 并 且 随 着 偏离 正 前 方 角度 增 大 其 幅度 会 
降低 。 

除了 带宽 方向 图 ， 响 应 还 通过 两 个 天 线 的 方向 图 进行 空间 滤波 。 每 个 接收 机 的 信 
号 电压 和 功率 的 二 次 方 根 成 比例 ， 因 此 ， 如 果 两 个 接收 机 的 电压 幅度 相等 ， 那 么 幅度 
的 二 次 方 就 等 于 天 线 的 功率 式 (6.62) 乘 以 接收 机 的 增益 。 如 果 每 个 接收 机 的 天 线 和 
增益 相同 ， 则 相关 辐射 计 的 响应 可 表示 为 

r(@) = 6, AT, Mux c08 ( 2mf Dsing)sine( Af Dsing) (6. 151) 

天 线 温度 可 通过 式 (6.63) AX (6.59) 与 源 的 分 布 以 及 天 线 方 向 图 相关 ， 可 得 


4 
ro) = Coys T Mfg 24 ( 8) cos (2a 2 sind) sinc( mA sin) (6. 152) 
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f 归 到 系统 增益 ， 则 上 式 变 为 


r(8) = G^, kTAfa A8) cos (2af sine) sinc( vf" sino) (6.153) 


从 而 系统 响应 是 被 天 线 方向 图 和 带宽 方向 图 调制 的 空间 振荡 。 图 6. 19 示 出 了 包含 宽带 
响应 的 分 量 。 条 纹 函 数 由 和 天线 方 向 图 和 带宽 方向 图 的 乘积 共同 进行 空间 滤波 ， 并 形成 
最 终 的 干涉 仪 波束 图 。 

一 个 相关 辐射 计 系 统 响应 的 例子 如 图 6. 20 所 示 ， 它 示 出 了 测量 得 到 的 相关 辐射 计 






对 一 个 点 源 和 一 个 固定 不 动 的 人 体 所 产生 的 响应 。 图 6. 20a 的 点 源 响应 在 角度 受到 天 
些 测量 是 与 图 6. 14 所 示 的 全 功率 测量 同时 进行 的 。 


D. ... 


27. 4GHz 相关 辐射 计 对 处 于 近 距 离 的 和 户外 环境 下 远 距离 的 人 体 扫描 得 到 的 响应 。 这 
[ <2 Oe 






天 线 方向 图 与 
带宽 方向 图 乘积 


90° 90° 


宽带 响应 
90° 90° 
8 


图 6.19 D=5A, AfneD/e = 过 的 相关 辐射 计 的 宽带 响应 


6.4.3.2 灵敏度 
对 相关 辐射 计 灵 敏 度 的 推导 遵循 对 全 功率 辐射 计 灵 人 敏 度 的 推导 。 然 而 ， 此 处 是 两 
个 信号 〈 接 收 机 的 输出 ) 的 相 乘 而 不 是 一 个 信号 电压 的 二 次 方 。 如 前 面 的 推导 ， 通 过 
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天 线 方向 图 





扫描 角 
c) 
图 6.20 a)27.4GHz HI RSCUR BLZ, Hoe Bey E81 P EG 98 77 el PB BS 
b) 通过 相关 辐射 计 条 纹 方向 图 形 的 人 体 的 输出 信号 c) 27.4GHz 相关 辐射 计 对 户外 环境 
中 站 立 人 体 进行 扫描 得 到 的 输出 信和 号， 该 扫描 与 图 6. 14 中 的 全 功率 扫描 同时 进行 
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分 析 功 率 谱 可 得 到 信和 号 和 噪声 的 功率 。 


相关 器 的 输出 是 
r= VD. G)) (6. 154) 
此 处 假设 源 位 于 天 线 的 正 前 方 ， 所 以 6=0。 式 (6.154) 的 自 相 关 函 数 是 
R.(7) =(V,(t)V, (t) V,(t-7)V,(t-7)) (6. 155) 


利用 式 (6.120), ， 上 式 可 改写 为 
R,(r) CV, G)VG) V, (t-7) V, (1 - 7)? 
+(V,(t)V, (G-7)) (CO V, (t T7)) (6. 156) 
+ (Vi CEV (t-r) C COV GG - 72) 
尖 插 号 中 的 每 一 项 都 可 以 写成 自 相 关 函 数 和 互相 关 函 数 ， 
R(T) =, (0) +R, (7) Ry (T) +R, (7) Ry (7) (6. 157) 
R,(7) 是 电压 信号 i 和 | 之 间 的 互相 关 函 数 。 第 一 和 第 三 项 ， 两 个 电压 信和 号 的 互相 关 函 
数 ， 只 包含 了 信号 功率 的 分 量 ， 这 是 因为 不 相关 噪声 功率 的 分 量 已 经 通过 相关 过 程 滤 
除 掉 了 。 第 二 项 包括 自 相 关 部 分 ， 其 包含 了 信和 号 和 噪声 功率 。 例 如 ， 第 一 项 为 
Ri, (0) =(V,(t) V,(t))? = (Ls, (4) +, OO ][s,(¢) 9; (0? 
= | (s,(t)s,(t)) + (s,(t)m,(t)) + (5) (2) + Gu G) (221? 
zs 
(6.158) 
由 于 噪声 信号 不 相关 ， 它 们 的 时 间 平 均 趋 于 0， 而 信和 号 分 量 是 相关 的 。 
利用 维 纳 - 辛 钦定 理 关 系 式 (6.116) 和 式 (6.117) ， 将 式 (6.157) 转化 为 功率 
谱 。 相 关 器 输出 信号 的 功率 谱 为 


PD = | [Pana] 6) + JPDPa0' -NEE [Ps PAG" -Pd 


(6. 159) 

一 般 情 况 下 ， 功 率 可 写作 i 
P, = kT | HB) PA (6. 160) 
P; =k y Tii | HOH; C) df (6. 161) 


正如 全 功率 辐射 计 那 样 ， 式 (6.160) 为 单个 接收 机 情况 下 的 功率 式 (6.113) 。 式 
(6.161) 中 接收 机 噪声 温度 不 相关 ， 被 相关 器 滤 除 ， 只 留 下 天 线 温度 。 因 此 功率 谱 为 


Pf) = ETAT, fa HE P A] 80 


A OO HL" a (6. 162) 


* ETATS | NH: NH Hr; -NAdf 
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xX (6.162) 中 的 第 一 项 来 自信 号 的 自 相关 函数 ， 由 天 线 温 度 表 示 ， 它 表示 我 们 感 
兴趣 的 信号 ， 位 于 直流 (DC) 处 。 第 二 项 和 第 三 项 来 自 接收 机 噪声 功率 和 天 线 噪声 功 
率 的 互相 关 函 数 。 它 们 的 功率 谱 代 表 噪 声 ， 且 为 接收 机 通 带 内 的 卷 积 ， 如 图 6. 15b 所 
示 位 于 直流 DC Al +f, 处 。 

若 低 通 滤波 器 带宽 Afips 远 小 于 RF 带宽 Afr, f' =O, ASX (6.162) 中 后 两 项 的 品 
声 功率 谱 几 乎 位 于 DC 处 。 如 果 通 带 为 标准 矩形 ， 生 频率 响应 相等 五 (f) =H, (f), 对 
H(f) 积分 得 到 RF 带宽 Aur ， 信 和 号 功率 可 写作 

zET. T, Mer RET T a Afar Af er 十 E T o A ae A apr (6. 163) 

ZK (6.163) 右 侧 第 一 项 代表 信和 号 功率 已， 第 二 项 和 第 三 项 代表 低 通 滤波 器 带宽 的 

噪声 功率 P,。 因 此 信 噪 比 为 
sve= f - o TuaTeAMa (6. 164) 
P, NOT S + Tar Tao) My, : 

若 各 天 线 观 测 相同 的 信号 源 ，7Tu = Tu = AT; 如 果 接 收 机 噪声 温度 远大 于 天 线 温 

E, 灵敏 度 可 写作 





WD =i. TNS ae (6. 165) 
代入 理想 积分 器 带宽 与 积分 时 间 的 关系 式 (6.98), ， 可 得 到 
(6. 166) 


若 接收 机 有 相同 的 噪声 温度 ， 则 灵敏 度 可 写作 


T 
AT (6. 167) 


DAP ET 
因此 相关 辐射 计 的 灵敏 度 比 全 功率 辐射 计 的 灵敏 度 式 (6.136). 优化 了 14/2. 
考虑 两 个 接收 机 具有 相同 系统 噪声 温度 500K 和 相同 系统 带宽 500MHz 的 毫米 波 相 
关 辐 射 计 。 相 关 咒 的 低 通 滤波 器 截止 频率 为 500Hz， 对 应 1ms 的 积分 时 间 。 推 导 得 到 的 
灵敏 度 为 





san SOR 10.0 5K 

4/2 x500 x10* x1 x10 ^ 

对 于 具有 相同 噪声 温度 ， 带 宽 和 积分 时 间 的 全 功率 辐射 计 ， 其 灵敏 度 为 
AT2————300K -0707K 


6.5 实际 应 用 中 的 问题 


AT= 


6.5.1 接收 机 不 稳定 性 


上 一 节 中 假设 接收 机 的 增益 随时 间 变 化 保持 不 变 。 然 而 ， 这 种 情况 在 现实 的 接收 
机 中 是 不 存在 的 。 若 放大 器 增益 在 较 长 的 时 间 周 期 内 变动 ， 则 可 通过 周期 性 校准 来 对 
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产生 的 低频 变化 加 以 考虑 ， 若 增益 在 短 时 间 内 变动 ， 则 不 可 能 对 其 周期 性 校准 。 增 益 
的 长 期 变动 一 般 基 于 温度 变化 ， 且 晶体 管 放大 器 的 增益 — 温度 系数 在 0. 01dB/C 量 
GU, 增益 -温度 变化 主要 是 因为 放大 器 中 偏 置 电阻 变化 导致 源 电流 变化 ， 从 而 影响 
了 增益 。 增 益 的 短期 变动 则 为 电源 不 稳定 性 导致 的 。 

如 前 所 述 ， 全 功率 辐射 计 的 输出 电压 正比 于 C..T,.， 因 而 系统 增益 变化 将 导致 输 
出 电压 变化 ， 并 引入 测量 的 不 确定 度 。 温 度 不 确定 度 的 方 均 根 值 为 

AT = r, Ac (6. 168) 

式 中 ，AC 表示 系统 增益 变化 值 。 

由 于 导致 增益 变化 的 因素 不 同 于 导致 系统 噪声 变动 的 因素 ， 所 以 增益 变化 引起 的 
温度 变化 [ 见 式 (6.168)] 与 系统 噪声 引起 的 温度 变化 【 见 式 (6.136)] 统计 独立 。 
因此 温度 的 总 测量 值 为 





POENE. 
AT=T,, c E rd (6. 169) 


注意 ， 尽 管 增益 波动 影响 全 功率 辐射 计 ， 但 是 由 于 一 个 接收 机 的 增益 变化 独立 于 
另 一 个 接收 机 的 增益 变化 ， 因 此 两 者 互 不 相关 ， 且 相关 辐射 计 不 受 其 影响 。 

接收 机 增益 变化 对 全 功率 辐射 计 的 灵敏 度 影 响 很 大 。 例 如 ， 对 于 TS, = 500K， 
Afar -100MHz, H.r-1x10^7s 的 全 功率 辐射 计 ， 如 果 AG/G =0， 没 有 增益 变化 ， 则 
灵敏 度 为 AT =1.58K。 若 增益 变化 196, 或 AG/G=0.01， 则 灵敏 度 为 AT=5.24K,， 比 
理想 情况 下 增加 了 三 倍 多 。 因 此 ， 在 全 功率 辐射 计 中 ， 即 使 很 小 的 增益 变化 都 会 引起 
较 大 的 灵敏 度 下 降 。 


6.5.2 狄 克 辐射 计 


1946 年 狄 克 提出 一 种 方法 ， 能 够 减 小 全 功率 辐射 计 灵 人 敏 度 受 增益 变化 的 影响 所 ， 
并 一 直 沿 用 至 今 。 该 方法 为 在 已 知 温度 下 ， 使 辐射 计 接 收 端 在 天 线 和 参考 负载 之 间 反 
复 切 换 。 切 换 频 率 必须 足够 高 ， 以 使 增益 在 切换 周期 内 保持 不 变 。 接 收 机 生成 输出 电 
压 信号 
Vii =kG(T + Ty Afr OSt<7,/2 
Vig = kG T e + Ty) Mar sT./2 St ST, (6. 170) 
AF, Tk 为 参考 温度 ; 7, 为 切换 周期 。 
开关 驱动 还 在 两 个 相反 极 性 的 单位 增益 放大 器 之 间 对 输入 至 检 波 二 极 管 的 电压 进 
行 调制 ， 如 图 6. 21 所 示 。 切 换 频率 必须 高 于 低 通 滤波 器 的 截止 频率 ， 使 输出 为 两 电压 
信号 的 时 间 平 均值 。 经 过 单位 增益 放大 器 后 ， 滤 波 器 的 输出 为 
Var = SV Vas 
=ke[ (T. +72,) = (7... + Ta) ] Afar 
=kG(T, - T.) My 
由 增益 变动 导致 的 温度 不 确定 度 为 


AT, = (T, - 7,) $Ë (6. 172) 


(6.171) 
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图 6.21 狄 克 辐射 计 


若 参 考 温度 设 为 Th =7,， 称 辐射 计 达 到 “平衡 *， 且 由 增益 变动 导致 的 测量 温度 
不 确定 度 为 零 。 平 衡 式 狄 克 辐 射 计 的 灵敏 度 为 


7 
AT=2——= (6. 173) 


AfrrT 


其 结果 比 全 功率 辐射 计 变 差 了 一 半 。 这 是 由 于 接收 机 只 在 一 半 的 测试 时 间 中 连接 
天 线 ， 另 一 半 时 间 连 接 参考 负载 。 在 之 前 的 例子 中 ,理想 的 全 功率 辐射 计 灵 敏 度 为 
1.58K， 而 1% 的 增益 变动 使 分 辨 率 降 到 5.24K。 相 同情 况 下 ， 狄 克 辐 射 计 灵 敏 度 可 达 
到 2. 16K。 在 走私 品 检测 应 用 中 ， 藏 匿 物品 和 人 体 之 间 的 温度 只 有 几 开 的 差别 ， 因 此 
把 灵敏 度 降低 一 半 能 够 显著 提高 探测 器 的 检测 能 力 。 这 里 需要 注意 一 点 ， 若 设置 7. = 
7,， 在 理想 状态 下 输出 电压 为 零 [IA (6.171) ] ， 然 而 这 是 由 于 观测 温度 与 参考 温度 
相等 导致 的 零 输 出 。 人 体 或 其 他 物体 引起 的 观测 温度 的 变化 将 产生 非 零 电压 响应 。 


6. 5.3 ”辐射 计 定 标 
辐射 计 输出 电压 一 般 可 写作 





y, =a(T, +B) (6. 174) 
AY, a 为 增益 、 带 宽 及 玻 耳 兹 曼 常数 ; B 表示 温度 补偿 ， 在 全 功率 辐射 计 中 为 系统 噪 
声 温度 ， 在 狄 克 辐射 计 中 表示 参考 温度 。 

由 于 用 于 地 面 安防 方面 的 微波 及 毫米 波 辐射 计 工作 在 黑体 曲线 中 的 瑞 利 — 金 斯 区 
域内 ， 因 此 输出 电压 为 天 线 温度 的 线性 函数 。 从 而 系数 a 为 输出 电压 一 天 线 温度 的 曲 
线 斜率 ， 如 图 6. 22 所 示 。 

因为 输出 为 线性 函数 ， 因 此 可 通过 测量 两 个 不 同 温度 源 的 输出 来 计算 变量 。 在 电 
压 曲 线 上 取 两 个 点 ， 进 而 用 其 推出 变量 。 两 个 温度 源 中 一 般 取 温 度 较 低 的 作为 定 标 源 
7T.， 较 高 温度 源 为 定 标 源 7,。 从 而 由 两 定 标 源 确 定 的 输出 电压 为 

V,=a(T, +B) (6. 175) 
V, =a(T, +B) (6. 176) 
可 求 出 变量 
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输出 电压 





i 
输入 温度 
图 6.22 辐射 计 输 出 电压 一 天 线 温度 


V, AA 











we or (6.177) 
os Vel ;. Bis 
iss qoc NN (6. 178) 
把 输出 电压 的 比值 称 为 了 因子 ， 可 表示 为 
t Pl 6. 179 
"dp a8 (6. 179) 
进而 可 求 出 截 点 
1- Y, 
ae (6. 180) 
考虑 到 之 前 变量 B 表示 温度 补偿 ， 其 在 全 功率 辐射 计 中 为 系统 噪声 温度 。 因 此 
T. -YT 
Jule (6. 181) 





Y-1 
了 因子 测试 法 为 测量 系统 噪声 温度 的 一 种 标准 方法 。 

定 标 源 可 以 是 温度 保持 不 变 的 被 动 匹配 负载 ， 一 般 在 微波 毫米 波 系统 中 ， 有 源 品 
ERE (如 雪 骨 二极管) 也 可 作为 定 标 源 。 在 天 线 场 中 ,也 可 用 恒定 温度 下 的 电磁 
吸收 材料 实现 定 标 。 如 前 所 述 ， 这 些 材 料 的 特性 和 黑体 近似 。 因 此 ， 电 磁 吸 收 材 料 的 
辐射 温度 近似 等 于 其 物理 温度 。 

对 于 被 动 源 ， 噪 声 温度 即 为 其 物理 温度 。 为 使 定 标准 确 ， 必 须 严 格 控制 源 温度 。 
用 超 品 比 来 描述 有 源 噪声 二 极 管 ， 超 品 比 为 有 源 二 极 管 加 电 时 的 额外 噪声 功率 已 . 除 以 
由 物理 温度 导致 的 噪声 功率 : 

a 1 (6. 182) 
温度 Tu 为 二 极 管 未 加 电 时 的 噪声 功率 ， 或 由 其 物理 温度 T, 导致 的 噪声 功率 上 E Y 
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因子 法 中 ，Tu 对 应 五，Tu 对 应 工 。 


6.6 扫描 型 辐射 计 系 统 


在 安防 遥感 中 使 用 的 辐射 计 一 般 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 是 静止 的 凝视 型 ， 该 类 辐射 
计 的 遥感 器 对 一 个 特定 的 区 域 进行 静态 观测 ; 另 一 种 是 扫描 型 ,该 类 辐射 计 的 天 线 波 
束 在 指定 的 观测 区 域内 按 一 定 方式 移动 。 凝 视 型 的 遥感 器 可 能 只 是 一 个 单独 的 接收 机 
系统 ,一 般 由 数 个 同样 的 接收 机 组 成 的 成 像 系 统 进行 成 像 。 凝 视 型 遥感 器 一 般 用 于 探 
测 一 个 区 域 是 否 有 人 员 进 入 ， 或 者 探测 人 体 和 被 隐藏 物体 间 的 温度 差 。 

扫描 型 辐射 计 通 过 很 窄 的 聚焦 波束 ， 不 断 地 重复 一 种 固定 的 扫描 路 径 实现 对 观察 
区 域 的 探测 。 辐 射 计 的 遥感 器 会 沿 一 维 (通常 为 方位 角 ) 或 二 维 (方位 角 和 俯仰 角 ) 
进行 扫描 ， 对 场景 进行 一 维 或 者 二 维 的 辐射 计 成 像 。 扫 描 型 的 遥感 器 能 够 通过 对 一 片 
区 域 进行 重复 的 光栅 式 扫描 形成 图 像 ， 或 者 通过 旋转 遥感 器 进行 连续 扫描 ， 实 现 大 范 
围 的 区 域 探测 。 用 于 对 大 区 域 侵入 者 进行 探测 或 者 对 于 区 域 边界 监视 的 辐射 计 ， 通 常 
安装 在 运动 平台 上 ， 并 工作 在 扫描 模式 ; 即使 遥感 如 本 身 不 转动 ， 但 是 由 于 平台 的 运 
动 ， 遥 感 器 也 工作 在 扫描 状态 。 


6.6.1 空间 分 辩 率 


空间 分 辩 率 是 指 传 感 系统 能 够 分 辩 的 最 小 物理 区 域 。 单 天 线 系统 的 一 维 空间 分 辩 
R Ax, 与 天 线 波束 宽度 gaw 具 有 如 下 形式 的 关系 : 


Ax, 
tanOyy/2 = OR (6. 183 ) 


其 中 ，R 代表 天 线 和 物体 位 置 的 距离 ， 如 图 6.23 所 示 。 当 天 线 波束 较 罕 ， 接 近 或 者 低 
于 15° 时 ， 有 
tanOyy/2 = Ogy/2 (6. 184) 
FHA 
Ax, = RO yy (6. 185) 
对 于 由 双 天 线 组 成 的 系统 ， 如 相关 型 辐射 计 ， 空 间 分 辩 率 取决 于 天 线 波 束 的 汇聚 
距离 ， 如 图 6. 24 所 示 。 假 设 两 个 相同 的 天 线 指 向 了 同一 个 方向 ， 汇 聚 距离 如 下 式 : 


= D cot (8/2) (6. 186) 


e 





Æ 6.23 距离 RR 处 的 空间 分 辩 率 
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因为 天 线 波束 不 会 在 R. 之 前 汇聚 ， 双 天 线 系统 C 
的 空间 分 辨 率 相 比 于 单 天 线 系统 要 小 ， 如 下 式 : 


Ax, 2 (R - R.)Osw (6.187) 
TEM, WIR OR mc ACT R.， 此 时 双 天 线 系统 和 单 天 
线 系统 具有 相同 的 空间 分 辨 率 。 


当 相 关 型 辐射 计 的 工作 位 置 与 物体 很 近 时 ， 
天 线 的 波束 也 可 以 是 不 平行 的 。 让 两 个 天 线 向 内 
转动 角度 0, 可 以 减 小 汇聚 距离 ， 如 下 式 : 


EU Oaw 
.= Zoot (0, - : | (6. 188) 


式 (6.186) 是 式 (6. 188 ) Ho, =0 时 的 简化 形 图 6 24 两 个 相同 天 线 的 汇聚 距离 
式 。 如 果 转 动 的 角度 大 于 半 波 束 宽度 ， 波 束 会 在 


一 定 距离 外 发 散 ， 则 





R, = Poot (o. +") (6. 189) 

XX (6.189) 所 定义 的 发 散 距 离 以 外 的 物体 将 不 会 被 探测 到 。 这 使 得 遥感 器 具有 了 有 效 
距离 门 的 效能 ， 在 一 些 应 用 中 这 是 必要 的 ， 比 如 监测 复杂 、 动 态 背 景 下 的 交通 环境 。 

当 向 内 转动 天 线 时 ,需要 考虑 3 种 情况 ， 如 图 6. 25 所 示 ， 每 一 种 都 会 改变 空间 分 


辩 率 的 值 。 





情况 1 情况 2 情况 3 
图 6. 25 双 天 线 系统 中 的 3 种 不 同 天 线 夹 角 情况 下 的 几何 示意 图 (© 2008 IEEE!?] ) 
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1. 6. =0 
该 情况 如 图 6.25a 所 示 ， 各 天 线 的 波束 指向 是 平行 的 ， 且 R, = % ， 空 间 分 辩 率 如 
下 式 所 示 : 


(R—-R.)0s. R,<R 
zl (6. 190) 


0, R<R, 
2. 0<0, <Ogy/2 
该 情况 如 图 6.25b HR, 波束 在 R, 处 汇聚 ; AMAR R =0, UIS 
散 。 空 间 分 辨 率 为 
(R-R,) (20, + O5y), R.<R<R, 





2bsin( 0, + Ogw/2) , RSR, 
Ax, (6. 191) 

D -2R(0,-0,,72) , R»R, 

0, R«R, 

其 中 
R,, =R, + 6( 0, + Ogy/2) (6. 192) 
sin( Ow ) 5 
b= sin(28,) R 十 (6. 193) 
3. Ow/2 «0, 


该 情况 如 图 6.25c 所 示 ， 波 束 会 发 散 。 空 间 分 辩 率 为 
(R-R,)(20,*0,,), R €R«R, 


R,(20, - 05.) , R=R, 
Ax, = (6. 194) 
(R, - R) (20, =65,)5 R,«R«R, 
0, R«R, BR, <R 


对 于 一 个 已 知 波束 宽度 的 天 线 ， 这 个 相关 型 辐射 计 的 空间 分 辩 率 取决 于 距离 R、 天 线 
指向 方向 所 来 的 角度 0, 以 及 两 个 天 线 的 基线 间距 D, E 6. 26 给 出 了 波束 宽度 Oy = 
3. 8° 和 静止 基线 D =40X 的 天 线 系统 的 空间 分 辨 率 随 观测 距离 和 天 线 夹 角 变化 的 曲线 。 
当天 线 夹 角 大 于 9sw/2， 能 够 观测 到 距离 门限 效应 ， 因 为 空间 分 辩 率 在 大 于 一 个 特定 中 
离 之 后 始终 为 0。 


6.6.2 驻 留 时 间 
扫描 型 遥感 器 的 驻 留 时 间 rs 是 指 单个 点 在 天 线 波束 内 的 时 间 长 度 。 驻 留 时 间 因 此 
可 以 定义 为 
T= (6. 195) 


式 中 ，w 是 遥感 器 扫描 的 角速度 ， 单 位 为 rad/s。 通 过 式 (6.185), ， 驻 留 时 间 可 由 空间 
分 辨 率 表示 : 
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Axd/m 





Rim 


图 6. 26 MAER HOS [8] PE BAR Se A AS ELIE (© 2008 IEEE] ) 
TE: 波束 宽度 gpw =3.8°, 两 天 线 距 离 D=40A。 


SIR 


VIF 


AH, Ar 可 以 代表 单 天 线 或 双 天 线 系统 的 空间 分 辩 率 。 
图 6. 27 给 出 了 双 天 线 系统 的 驻 留 时 间 随 距离 和 天 线 夹 角 的 变化 ， 其 中 天 线 波 束 宽 


BE Oow =3. 8°*， 双 天 线 基 线 距离 D =40A ， 扫 描 角 速度 w = lrad/s。 反 过 来 ， 空 间 分 辩 率 
可 通过 驻 留 时 间 给 出 。 


(6. 196) 


Ax =7,R (6. 197) 





图 6.27 相关 辐射 计 的 驻 留 时间 随 天 线 夹 角 和 距离 的 变化 关系 (© 2008 IEEE?! ) 
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6.6.3 测量 的 不 确定 性 


一 般 来 说 ， 在 辐射 计 温度 分 辩 率 和 扫描 型 辐射 计 系统 的 扫描 速率 之 间 需 要 进行 权 
衡 。 辐 射 计 扫描 得 越 快 ， 天 线 波束 在 每 个 位 置 上 停留 的 时 间 就 会 越 短 。 积 分 时 间 增 加 
会 提高 辐射 计 的 温度 分 辨 率 。 然 而 ， 如 果 积 分 时 间 比 天 线 扫 过 一 个 点 的 时 间 长 就 会 
导致 该 次 测量 结果 涵盖 了 更 大 的 空间 角度 ， 使 有 效 的 空间 分 辩 率 降低 。 而 凝视 型 辐射 
计 的 系统 不 需要 进行 扫描 ， 在 一 些 情况 下 可 以 通过 更 长 的 积分 时 间 来 提高 温度 分 辩 率 。 


凝视 型 辐射 计 通 常 被 所 必需 的 更 新 频率 f. 所 限制 ， 它 将 积分 时 间 限 定 为 >= Y 


另 一 方面 ， 如 果 积 分 时 间 比 驻 留 时 间 短 ， 辐 射 计 的 灵敏 度 不 能 达到 最 好 的 效果 ， 
此 时 被 测 点 所 发 出 信号 在 波束 内 的 时 间 比 辐射 计 对 信号 的 积分 时 间 长 ， 导 致 辐射 计 的 
灵敏 度 降低 。 在 本 书 中 ， 用 相关 器 的 积分 时 间 定 义 辐射 计 的 有 效 空间 分 辨 率 ， 如 下 式 ; 

Ax = TRO (6. 198) 

上 式 的 来 源 是 将 式 (6.197) 中 的 驻 留 时 间 蔡 换 为 积分 时 间 。 
6.6.3.1 一 维 扫描 

对 于 一 维 扫描 辐射 计 ， 驻 留 时 间 是 指 一 个 已 知 点 在 天 线 波束 中 的 时 间 。 系 统 不 需 
要 连续 地 扫描 360*， 可 能 只 需要 来 回 扫描 同一 个 区 域 。 这 种 系统 的 天 线 波束 在 方位 向 
很 奉 ， 在 俯仰 向 很 宽 ， 可 以 用 于 发 现 扫描 区 域 中 的 侵 和 者。 如 图 6. 28 所 示 ， 其 中 doy 
是 方位 向 波束 宽度 ，bsw 是 俯仰 向 波束 宽度 。 这 种 高 波束 能 够 瞬间 覆盖 俯仰 向 ， 尽 管 我 
们 获得 的 响应 是 波束 中 的 温度 均值 ， 特 别 是 当 高 波束 的 大 部 分 区 域 都 是 来 自 冷 空 的 辐 
射 时 ， 人 体 出 现 后 会 在 这 种 波束 中 产生 可 探测 到 的 变化 。 当 不 需要 在 垂直 方向 成 像 时 ， 
使 用 这 种 高 波束 可 以 进行 快速 的 方位 向 扫描 。 





图 6.28 具有 方位 向 较 窗 俯 仰 向 较 宽 天 线 波束 的 一 维 扫描 辐射 计 

假设 一 个 辐射 计 扫 描 时 正在 经 过 一 段 温度 变化 剧烈 的 过 渡 区 。 如 果 7 =27,， 辐 射 
计 记 录 这 个 区 域 温 度 的 时 间 将 会 是 它 处 于 这 个 温度 过 渡 区 域 中 的 两 倍 时 间 ; 辐射 计 的 
有 效 分 辨 率 [ 见 式 (6.198) ] 将 会 是 空间 分 辩 率 的 两 倍 【 见 式 〈6. 197)] 。 被 测 的 过 
渡 区 域 将 会 被 展 宽 到 更 宽 的 空间 ， 这 会 导致 辐射 计 的 有 效 空间 分 辩 率 降低 。 在 天 线 的 
波束 离开 这 个 过 渡 区 域 前 ， 由 于 信和 号 一 直 处 在 积分 器 中 , 测量 的 温度 都 不 等 于 被 测 物 
体 源 的 温度 。 

如 果 7=74/2， 尽 管 在 经 过 这 个 过 渡 区 域 之 前 和 之 后 所 测 温度 仍然 是 温度 均值 ， 辐 
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射 计 在 该 区 域 记 录 温 度 时 ， 该 区 域 始终 处 在 天 线 波束 中 。 虽 然 长 积分 时 间 能 够 提高 有 
效 空间 分 辨 率 ， 但 一 些 很 小 的 温度 变化 将 无 法 被 探测 。 
一 般 来 说 ， 我 们 希望 让 积分 时 间 和 驻 留 时 间 相 等 ， 则 
TET] (6. 199) 
这 时 的 空间 分 辩 率 和 有 效 的 空间 分 辨 率 是 相同 的 。 将 式 (6.196) PRSE A 
驻 留 时 间 ， 辐 射 计 的 灵敏 度 可 表示 为 


AT /Ax =CT,,, fe (6. 200) 
该 式 的 右 侧 是 一 个 常数 ， 这 是 一 个 一 维 辐射 计 辐射 测量 的 不 确定 性 方程 。 该 式 说 


明 要 想 提高 温度 灵敏 度 或 空间 分 辩 率 中 一 个 参数 的 性 能 ， 就 要 相应 地 降低 另 一 个 参数 


的 性 能 。 
6.6.3.2 二 维 扫描 
根据 一 维 扫描 中 描述 的 系统 示例 ,假设 该 天 线 波束 具有 对 称 性 ， 即 


Paw = Faw (6.201) 
辐射 计 在 方位 向 以 ws 的 角 频 率 扫描 ， 在 俯仰 向 以 o, 的 角 频 率 扫描 , 俯仰 向 扫描 
瞬时 视 场 角度 为 Oroy » 如 图 6. 29 所 示 。 





图 6.29 二 维 扫描 系统 
俯仰 向 的 扫描 时 间 是 
t,o = Prov (6. 202) 

驻 留 时 间 为 
Opw ul t, Saw 
Wg 2 Orov 

假设 一 条 俯仰 向 扫描 线 的 结束 和 开始 间 没 有 时 间 延 迟 ， 并 且 当 扫描 完成 gov 角 度 
时 系统 立刻 沿 方位 向 转动 gav ， 每 个 波束 在 方位 向 和 俯仰 向 的 扫描 时 间 相 等 。 因 此 


P. (6. 204) 


(6. 203) 


lag = 


驻 留 时 间 为 





(6. 205 ) 
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令 辐射 计 的 积分 时 间 等 于 驻 留 时 间 ， 则 式 (6.205) 可 表示 为 


R 
ATAx = CT, vias (6. 206) 
RF 


A (6.206) 的 右 侧 部 分 是 一 个 常数 。 

A (6.206) 是 它 和 一 维 辐射 测量 不 确定 方程 式 (6.200) 类 似 , 说 明了 温度 的 不 
确定 性 和 空间 的 不 确定 性 的 乘积 是 一 个 常数 。 因 此 ， 如 果 想 改善 其 中 一 个 参数 的 不 确 
定性 ， 就 会 使 另 一 个 参数 的 不 确定 性 恶化 。 
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mox Wood 


雷达 系统 和 一 般 的 主动 遥感 器 通过 发 射 信号 照射 感 兴趣 的 物体 ， 并 利用 接收 机 接 
收 被 物体 反射 回来 的 信号 。 因 此 ， 主 动 融 感 器 是 由 一 个 发 射 机 和 一 个 接收 机 组 成 的 ， 
且 发 射 机 和 接收 机 不 必 放 署 在 相同 位 置 上 。 因 为 反射 信号 会 因 物 体 特 性 而 改变 ， 所 以 
通过 分 析 发 射 信号 与 接收 信号 之 间 的 差异 ， 可 以 识别 物体 的 某 些 属性 。 对 雷达 来 讲 ， 
可 以 测量 到 的 基本 属性 是 距离 、 径 向 速度 、 反 射 率 和 角度 。 尽 管 这 些 是 雷达 可 以 测量 
到 的 仅 有 参量 ,但 是 我 们 可 以 从 这 些 简 单 参量 中 推断 出 关于 物体 的 其 他 大 量 信 息 。 这 
些 参量 中 的 每 一 种 都 与 不 同类 型 的 安防 遥感 器 相关 。 例 如 ， 距 离 和 反射 率 在 由 多 个 像 
素 测 量 构成 图 像 的 成 像 应 用 中 非常 重要 ， 速 度 和 角度 在 侵 人 检测 系统 中 非常 重要 。 对 
雷达 系统 的 研究 已 有 几 十 年 的 时 间 ， 现 在 有 许多 优秀 的 参考 资料 ， 覆 盖 了 从 雷达 基础 
到 应 用 等 各 个 方面 ， 例 如 航海 雷达 、 地 基 雷 达 和 机 载 雷 达 " “ 。 本 章 将 介绍 安检 应 用 
中 ,微波 和 毫米 波 安检 雷达 系统 、 基 本 波形 和 雷达 结构 等 所 需要 的 相关 背景 。 

微波 和 毫米 波 雷 达 系 统 正在 越 来 越 多 地 应 用 于 许多 安检 场合 ， 其 中 特别 突出 的 是 
对 人 的 检测 、 分 类 和 违禁 品 的 检测 。 对 人 员 的 检测 依赖 于 对 多 普 勒 频 移 的 检测 ， 当 物 
体 或 人 相对 于 雷达 有 非 零 的 径 向 速度 时 ， 物 体 反射 的 信号 就 会 产生 多 普 勒 频 移 。 人 体 
的 径 向 运动 可 能 起 源 于 人 体 的 粗 线条 运动 ， 比 如 行走 或 奔跑 ， 也 可 能 起 源 于 更 加 细致 
的 运动 ， 比 如 躯干 的 呼吸 。 人 体 不 同 部 分 产生 的 运动 ， 比 如 手臂 和 腿 的 摆动 产生 多 普 
勒 频率 边 带 ， 可 以 被 用 于 区 分 人 体 和 物体 ， 或 用 于 区 分 人 的 活动 。 违 禁 品 检测 系统 通 
过 测量 雷达 信号 被 物体 反射 回来 的 信号 时 延 来 测量 人 或 物体 的 轮廓 ， 或 者 通过 测量 由 
于 物体 材料 属性 导致 的 像素 间 反 射 率 的 差异 来 检测 隐匿 物体 。 

工作 在 微波 和 毫米 波 频 段 的 系统 具有 更 高 载 频 和 更 宽带 宽 的 优势 。 多 普 勒 频 移 正 
比 于 雷达 的 载波 信号 频率 。 因 此 ， 更 高 的 频率 产生 更 大 的 多 普 勒 频 移 ， 这 使 得 检测 小 
的 运动 成 为 可 能 。 因 此 ， 微 波 雷 达 系 统 ， 特 别 是 毫米 波 雷 达 系 统 对 小 的 移动 是 灵敏 的 ， 
或 者 说 物体 在 小 距离 上 的 移动 是 可 以 被 检测 到 的 。 人 体 的 生物 学 统计 特征 测量 ， 比 如 
呼吸 和 心跳 率 ， 尽 管 身体 的 运动 幅度 很 小 ， 但 还 是 可 以 采用 毫米 波 载 频 将 其 分 辨 出 来 ， 
这 是 最 近 基础 研究 的 进展 。 如 下 所 述 ， 在 物体 可 以 被 测量 的 范围 内 ， 分 辩 率 反比 于 雷 
达 信号 的 带宽 ， 工 作 在 高 频 的 系统 可 以 比 工 作 于 低频 的 系统 提供 更 宽 的 信号 带宽 ， 因 
此 它们 可 以 获得 更 好 的 距离 分 辩 率 。 在 较 高 频率 下 工作 的 雷达 系统 的 其 他 好 处 是 辐射 
信号 通过 服装 材料 是 近 无 损 传 输 的 ， 而 且 不 能 穿 透 人 类 皮肤 。 因 此 主动 系统 可 以 被 用 
于 检测 如 藏 在 衣服 下 面 或 包 里 的 隐匿 物体 。 这 些 特征 导致 了 对 高 频 雷 达 违 禁 品 检测 成 
像 系统 的 大 量 研究 。 

微波 和 毫米 波 系 统 也 都 受益 于 衍生 在 更 高 频率 中 使 用 的 硬件 系统 的 物理 性 质 。 具 
有 多 个 波长 孔径 尺寸 的 天 线 可 以 产生 小 的 波束 宽度 ， 从 而 获得 良好 的 空间 分 辩 率 ， 同 
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时 由 于 其 波长 短 还 可 以 保持 小 体积 。 增 加 的 空间 分 辩 率 可 以 提高 “人 员 检 测 雷 达 系 统 ” 
的 检查 能 力 ， 并 且 可 以 在 成 像 雷 达 系统 中 提供 精细 的 图 像 分 辩 率 。 发 射 机 和 接收 机 的 
组 件 也 可 以 做 成 更 小 的 尺寸 ， 有 利于 遥感 器 的 移动 。 


7.1 雷达 基础 


本 节 考 虑 一 个 简单 的 雷达 系统 ， 以 便 建 立 一 个 雷达 基础 概念 。 这 里 采用 一 个 通用 
的 雷达 系统 作为 例子 ， 每 种 测量 的 物理 基础 都 会 采用 一 种 简单 的 方式 进行 推导 ,更 复 
杂 的 技术 将 在 后 面 的 章节 中 进行 讨论 。 

雷达 系统 由 一 个 发 射 机 和 一 个 接收 机 组 成 ， 如 图 7.1 所 示 ， 它 们 不 必 放 置 在 同一 
位 置 。 发 射 机 产生 并 发 射 向 物体 传输 的 信号 波形 , 一 部 分 人 射 波 能 量 被 物体 反射 或 散 
射 回 接收 机 。 返 回 接收 机 的 信号 能 量 与 人 射 信号 能 量 的 比值 取决 于 物体 的 反射 率 ， 以 
及 构成 物体 的 散射 体 的 数量 和 相对 位 置 。 


2:00 € 
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图 7.1 由 一 个 发 射 机 和 一 个 接收 机 组 成 的 通用 雷达 系统 对 物体 反射 信号 的 测量 


7.1.1 雷达 系统 配置 与 测量 


雷达 系统 可 以 基于 发 射 机 和 接收 机 的 相对 位 置 进 行 分 类 。 发 射 机 和 接收 机 在 同一 
位 置 ， 并 且 共 用 一 个 天 线 的 雷达 系统 称 之 为 单 站 雷达 系统 。 发 射 和 接收 的 信号 通过 与 
天 线 连接 的 环形 器 进行 分 离 ， 或 者 通过 开关 进行 切换 ， 这 取决 于 雷达 是 在 发 射 还 是 在 
接收 。 单 站 雷达 具有 共用 天 线 和 本 振 等 硬件 的 优点 。 本 振 被 用 于 上 变频 发 射 信号 和 下 
变频 接收 信号 。 对 高 功率 系统 ， 环 形 器 和 开关 必须 有 好 的 隔离 度 以 便 发 射 信号 不 会 泄 
露 到 接收 机 ， 这 对 连续 并 且 同 时 收 、 发 信号 的 连续 波 雷达 来 说 尤其 重要 。 

具有 物理 上 分 离 的 发 射 机 和 接收 机 的 雷达 系统 称 为 双 站 雷达 系统 ， 它 可 从 不 同 角 
度 测 量 物体 的 反射 信号 。 即 便 是 对 于 一 个 简单 的 物体 ， 其 反射 率 也 是 和 角度 相关 的 ， 
因此 双 站 雷达 提供 了 一 种 收集 信息 的 方法 ， 这 些 信 息 可 以 用 于 某 些 目的 ， 比 如 物体 分 
类 。 雷 达 系 统 也 可 能 是 多 站 的 ， 它 包含 多 个 发 射 机 和 /或 多 个 接收 机 。 

考虑 一 个 简单 的 雷达 系统 ， 它 在 自由 空间 发 射 一 个 载波 频率 为 上 的 信号 ， 如 图 7.1 
所 示 。 假 定 发 射 机 和 接收 机 在 同一 位 置 ， 且 共用 天 线 。 假 定 物体 是 一 个 简单 散射 体 ， 
包含 一 个 散射 点 ， 比 如 一 个 半径 远 小 于 波长 的 球 。 发 射 信号 的 复数 形式 表示 为 
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s(t) =Aje 7 (7.1) 
AH, A 为 发 射 信号 的 幅度 。 
对 于 一 个 发 射 脉冲 ， 其 幅度 可 以 表示 为 


AQ) =a =) (7.2) 
AP, 7 为 脉冲 的 时 间 周 期 ; II 为 矩形 函数 ， 定 义 为 
UE) ENG (7.3) 
0 ,其 他 
人 射 到 物体 上 的 信号 为 
s(t) =LA e 9467 (7.4) 


式 中 , 工 是 信号 由 天 线 传播 到 物体 的 单程 损耗 ， 包含 了 波 前 扩散 和 媒介 损耗 两 个 方面 
效应 ; R 是 发 射 机 和 物体 之 间 的 距离 。 

如 第 3 章 所 述 ， 传 播 损耗 可 能 包含 大 气 传 播 损 耗 和 介质 损耗 ， 如 建筑 物 的 墙 或 衣 
服 的 损耗 。 

信和 号 被 物体 反射 ， 并 通过 相同 的 传输 媒介 传播 回 天 线 ， 受 到 相同 的 损耗 工 。 物 体 的 
反射 率 为 卫 。 因 此 ， 接 收 机 收集 到 的 信和 号 为 

s(t) =TLA e 907 (7.5) 

dh dT EME Ri, AUR LK. BKB EIS ZR, AA 
号 与 接收 信号 之 间 的 时 间 延 迟 为 如 =2Re， 如 图 7.2 所 示 。 因 此 ， 到 物体 的 距离 可 以 通 
过 测量 时 间 延 迟 来 计算 


R= (7.6) 


s) 


s) 
AN VVVVVV t — 


t(-2Ríc J 


图 7.2 接收 信号 被 延迟 了 两 倍 距离 除 以 传播 速度 的 时 间 
如 果 传 播 损 耗 是 已 知 的 ， 则 物体 的 反射 率 可 以 测量 。 注 意 到 接收 信号 的 幅度 为 


A, = IT/A, (7.7) 
因此 ， 物 体 的 反射 率 可 以 表示 为 
A, 
“TA, (7.8) 


如 果 物 体 以 径 向 速度 v 向 着 遥感 嚣 运动， 发射 机 和 接收 机 位 于 相同 的 位 置 ， 物 体 
与 它们 的 距离 不 再 是 常数 ， 并 且 可 以 表示 为 
R(t) =R-v,t (7.9) 
此 时 接收 信号 为 
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s (1) 2 PA e Pe (7.10) 
x (7.10) 的 瞬时 频率 为 
2 
(7.11) 
X (7.11) 的 第 二 项 表示 接收 信和 号 频 域 的 移动 ， 它 起 源 于 物体 的 径 向 运动 。 这 种 
频率 的 移动 是 多 普 勒 效应 ， 并 且 这 项 频 移 称 为 多 普 勒 频率 所 


2 
万 = 


A (72327) 

正 的 频 移 表 示 朝 向 雷达 运动 ， 相 反 ， 负 的 频 移 表 示 远 离 雷 达 运 动 。 因 此 ， 基 于 多 
普 勒 频 移 的 简单 频率 分 析 可 以 用 于 测量 物体 的 径 向 速度 和 径 向 方向 。 

物体 相对 于 雷达 天 线 宽 边 方向 的 角度 测量 主要 由 天 线 的 结构 确定 。 对 于 窄 波 束 天 
Ze, 为 了 测量 物体 的 角度 ， 唯 一 需要 知道 的 是 接收 机 的 指向 。 对 于 使 用 单个 天 线 的 宽 
波束 系统 ， 直 接 精 确 测量 角度 是 不 可 能 的 。 宽 波束 系统 采用 多 个 天 线 ， 角 度 可 以 采用 
多 种 “到 达 角 ”技术 进行 估计 。 

雷达 系统 测量 物体 的 4 个 基本 量 为 距离 、 反 射 率 、 速 度 和 和 角度。 距离 由 式 (7.6) 
的 延 时 确定 ; 反射 率 由 式 (7.8) 确定 ; 速度 由 式 〈7. 12) 的 多 普 勒 频 移 确 定 。 在 多 种 
安防 遥感 应 用 中 ， 以 上 每 一 个 物理 量 都 是 有 用 的 。 距 离 、 径 向 速度 和 和 角度 的 测量 对 运 
动人 体 的 检测 和 人 体 活 动 分 类 是 重要 的 ; 违禁 品 检测 依赖 于 距离 和 角度 ， 或 反射 率 和 
角度 形成 的 图 像 。 人 类 生物 学 现象 ， 如 呼吸 和 心跳 的 检测 依赖 于 速度 测量 。 


7.1.2 雷达 距离 方程 


雷达 距离 方程 是 描述 雷达 接收 功率 与 雷达 系统 、 物 体 和 传播 媒介 参数 关系 的 基本 

方程 。 雷 达 接 收 机 接收 到 的 功率 可 以 这 样 来 描述 : 首先 ， 考 虑 系统 包含 一 个 发 射 机 和 

一 个 接收 机 ， 并 且 它 们 具有 全 向 天 线 ， 且 发 射 信号 时 ， 发 射 天 线 与 接收 天 线 之 间 无 物 

Wk, dnd 7.3 所 示 。 雷 达 发 射 机 产生 发 射 功率 已 ， 通 过 天 线 辐射 出 去 。 和 人 射 到 接收 天 
线 处 的 功率 密度 为 

P, 

m 

其 中 R 项 反映 了 波 前 扩展 是 距离 的 函数 ， 以 便 使 功率 在 全 空间 的 积分 等 于 已 ， 满 足 能 

ETE, 


(7.13) 


[s = P, (7.14) 
n 








R 


图 7.3 自由 空间 中 发 射 机 与 接收 机 之 间 的 功率 传输 (P 和 P, 是 发 射 和 接收 的 功率 ， 
G, 和 C, 是 发 射 和 接收 天 线 的 增益 ) 
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具有 有 效 孔 径 尺 寸 4, 的 接收 天 线 接收 到 的 功率 为 
P, -84A, (7.15) 


对 于 全 向 天 线 ， 其 增益 为 1， 并 且 有 效 孔径 由 式 (4.113) 给 出 ， 重 写 如 下 
A? 
pa (7.16) 


因此 ， 接 收 功 率 为 
P, - P, (2x) (7.17) 
对 实际 天 线 ， 发 射 天 线 和 接收 天 线 的 增益 将 远大 于 1， 因 此 接收 功率 为 
P, -P,GG, (45) (7. 18) 


RP, C, AC, 分 别 是 发 射 天 线 和 接收 天 线 的 增益 。 

A (7.18) 是 弗 里 斯 传输 公式 ， 它 描述 了 系统 在 自由 空间 中 单程 传输 时 接收 信和 号 
HHR, 

为 了 推导 双 程 雷达 测量 的 接收 功率 ， 考 虑 系统 照射 一 个 反射 率 为 卫 的 物体 ， 并 且 
接收 反射 能 量 ， 如 图 7. 1 所 示 ， 其 中 系统 具有 分 离 的 发 射 天 线 和 接收 天 线 。 入 射 到 物 
体 处 的 功率 密度 为 

S, EAS (7. 19) 
Ank 
物体 重新 辐射 一 部 分 人 射 功率 ， 此 部 分 功率 与 物体 反射 率 成 正比 。 反 射 功 率 可 以 用 反 
射 功率 与 人 射 功率 密度 的 比值 来 描述 
g- a (7. 20) 

这 称 为 物体 的 雷达 散射 截面 。 雷 达 散 射 截面 的 单位 是 m ， 同 时 其 数值 与 物体 的 物 
理 尺 寸 并 不 直接 相关 。 雷 达 散 射 截面 表示 一 个 理想 全 反射 表面 的 面积 ， 其 反射 的 功率 
与 物体 反射 回 接收 机 的 功率 相等 。 

反射 回 接收 机 的 功率 〈 后 向 散射 功率 ) 因此 可 以 表示 为 
P Go 
4aR° 
后 向 散射 的 功率 本 质 上 是 物体 “发 射 ”的 功率 ， 因 此 在 接收 天 线 处 的 功率 密度 为 





P, =08;= (7421) 





F, 
S, ae (7.22) 
雷达 的 接收 功率 为 
P.=SA, -SC 大 (7.23) 
或 
G G oà? 
P,=P, (Am)! R (7.24) 
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如 果 将 雷达 和 物体 之 间 信号 穿 过 大 气 和 所 有 媒质 的 总 传播 损耗 工 全 部 考虑 进来 ， 
则 接收 功率 可 以 表示 为 





2 
P =P e (7:25) 


这 就 是 雷达 方程 ， 它 表述 的 一 个 重要 结论 是 雷达 接收 的 功率 反比 于 距离 的 四 次 方 。 这 
种 功率 损耗 是 由 于 双 程 扩散 损耗 导致 的 ， 它 是 雷达 设计 中 要 考虑 的 一 个 重要 因素 。 
雷达 方程 描述 了 接收 天 线 输出 端 接 收 到 的 信号 功率 ,但 是 并 没有 描述 雷达 检测 这 
一 个 信号 的 能 力 。 最 小 可 检测 信和 号 以 第 5 章 所 描述 的 系统 噪声 参数 来 定义 ， 通常 它 比 
品 底 高 3dB。 然 而 为 了 达到 足够 的 检测 概率 ， 许 多 雷达 应 用 所 要 求 的 信 噪 比 远大 于 
3dB。 在 这 种 情况 下 ， 最 小 可 检测 信号 功率 Pu 随 应 用 变化 ，P... 与 品 底 之 差 定 义 为 最 
小 可 检测 信 噪 比 SNR,,,。 雷 达 可 检测 反射 信号 的 最 大 距离 可 由 式 (7.25) 以 及 雷达 要 
求 的 最 小 接收 功率 P,, 获 得 ， 
PGCOX TA? 
Ra = TUDOY ] (7.26) 
回顾 接收 机 的 噪声 系数 为 
P/N, 
P/N, 
式 中 ，P; 和 P, 分 别 是 输入 、 输 出 信号 的 功率 ; N, 是 输出 噪声 功率 。 
输入 噪声 功率 为 


(7.27) 


N, - kTAf (7.28) 


M P,z Pul, 
Ps = FETAfSNR oin (7. 29) 
其 中 SNR,, 是 要 求 的 最 小 信 品 比 。 因 此 ， 最 大 距离 为 


rs PEGE 4 

~~ = | (dar)? FRTAF SNR 
A (7.30) 就 是 雷达 距离 方程 ， 它 基于 系统 、 物 体 、 传 输 媒质 和 最 小 可 检测 信 噪 比 等 
参数 给 出 了 一 个 信号 可 以 被 检测 的 最 大 距离 。 


7.2 发 射 机 系统 


(7.30) 


7.2.1 发 射 机 功能 


主动 系统 由 一 个 发 射 机 和 一 个 接收 机 组 成 ， 它 们 共同 形成 一 个 收发 机 。 发 射 机 产 
生 设 计 的 信号 波形 ， 并 从 天 线 广播 出 去 。 接 收 机 收集 和 测量 被 物体 后 向 散射 的 信和 号。 
一 个 简单 的 发 射 机 可 能 只 包含 一 个 单 频 信 号 发 生 器 和 一 个 天 线 。 一 个 更 加 典型 更 加 复 
杂 的 发 射 机 包含 一 个 振荡 器 、 一 个 基带 信号 发 生 器 、 一 个 混 频 器 和 一 个 高 功率 放大 器 ， 
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如 图 7.4 所 示 。 振 荡 器 用 于 产生 一 个 接近 载 频 的 单 频 信号 ; 基带 信号 发 生 器 产生 要 求 
的 信号 波形 ; 混 频 器 将 基带 信号 上 变频 到 载波 频率 ; 高 功率 放大 器 增加 发 射 信号 的 功 
率 。 发 射 相干 脉冲 的 系统 在 本 振 之 后 包含 一 个 脉冲 功率 放大 器 ， 它 本 质 上 是 切换 本 振 
信号 的 接 通 和 断 开 。 






天 线 


图 7.4 上 变频 发 射 机 包含 一 个 本 振 产 生 信号 SL.。(t) ,一 个 基带 信号 发 射 器 (比如 
数字 -模拟 转换 器 ) 产生 56。(t) ， 上 变频 混 频 器 和 高 功率 放大 器 
混 频 器 将 基带 信号 与 本 振 通 过 非 线 性 乘法 ， 将 基带 信和 号 变换 到 要 求 的 载波 频率 。 
基带 信号 以 基带 频率 . 包 为 中 心 ， 并 且 被 幅度 和 /或 相位 调制 。 一 个 通用 的 发 射 波 形 是 
S(t) 2A(1)cos [2af,,t + (2) ] (7.31) 
AF, A (t) 是 幅度 调制 ; 由 (2) 是 相位 调制 。 
本 地 振荡 器 产生 一 个 单 频 信号 


sio(t) =4iocos (2mfiot + dio) (7 
混 频 器 是 非 线 性 设备 ， 如 5.4.2 节 所 讨论 的 ， 因 此 它 在 如 下 的 频率 上 产生 交 调 产物 
maf, 5 n2mf,, m 20,1,2,--:,n20,1,2,-- (7.33) 


对 于 上 变频 混 频 器 ， 感 兴趣 的 结果 为 ,ho fu. WA7.5 所 示 。 典 型 地 , fi, «« fis, 
因此 载波 频率 人 接近 fi.。。 在 基带 产生 具有 要 求 波形 特性 的 信号 要 比 直接 在 微波 或 毫米 
波 调 制 产生 要 容易 。 数 字 - 模拟 转换 器 在 发 生 设 备 带宽 限制 的 要 求 内 ， 可 以 产生 任意 
要 求 的 基带 信号 。 此 基带 信和 号 可 以 被 上 变频 至 毫米 波 载 频 。 因 此 相对 于 本 振 频 率 ， 差 
频 信号 呈现 为 边 带 信号 ; 如 有 要 求 的 载波 频率 为 oth, 信号 被 称 为 上 边 带 ， 如 果 要 
求 的 载波 频率 为 fi。-f,,， 信 号 称 为 下 边 带 。 而 不 期 望 获得 的 信号 边 带 称 为 镜像 频率 。 
可 以 滤 除 不 期 望 边 带 的 混 频 器 称 为 镜像 抑制 混 频 器 。 发 射 信 号 可 以 表示 为 

s(t) =A,(t) cos [27(fio +f, t + b(t) + don | (7. 34) 
AY, A 包含 放大 器 和 上 变频 器 的 增益 和 损耗 影响 ， 由 .是 通过 系统 的 总 相 移 ， 包 括 本 
振 相 位 和 混 频 器 相位 。 


Afgr Afore Mer 
UR fof» ^o fot fu 
输入 频谱 输出 频谱 


7.5 一 个 典型 的 毫米 波 上 变频 器 的 输入 输出 信号 频谱 


196 微波 毫米 波 安防 适 感 技术 


为 了 增 大 发 射 功 率 ， 在 天 线 之 前 使 用 高 功率 放大 器 是 很 普遍 的 。 然 而 ， 放 大 器 会 
引信 附加 的 失真 ， 包括 输入 频率 的 谐 波 和 交 调 ， 如 第 5 章 所 描述 。 如 果 要 求 发 射 机 工 
作 在 线性 区 域 ， 那 么 必须 考虑 放大 器 的 压缩 点 。 

单 站 雷达 的 天 线 既 用 于 发 射 也 用 于 接收 。 为 了 促进 天 线 的 重复 使 用 ， 必 须 引 入 一 
个 部 件 将 接收 机 与 发 射 机 隔离 开 来 。 由 于 信号 受到 传播 和 从 物体 反射 的 损耗 ， 接 收 机 
的 接收 信号 功率 远 低 于 发 射 机 。 因 此 为 了 保证 接收 机 的 硬件 不 被 从 发 射 机 泄露 的 高 功 
率 发 射 信号 损坏 ， 隔 离 是 必需 的 。 此 外 ， 发 射 信号 进入 接收 机 可 能 影响 接收 机 的 检测 
算法 ， 直 接 从 发 射 机 进入 接收 机 的 高 功率 信号 可 能 产生 虚 警 。 单 站 雷达 系统 采用 收发 
开关 或 环形 器 ， 如 图 7.6 所 示 。 收 发 开关 可 以 是 一 个 电子 的 单刀 双 掷 介质 开关 ， 或 者 
对 高 功率 系统 来 说 是 一 个 机 械 继 电 开 关 。 环 形 器 是 一 个 无 源 三 端口 器 件 ， 它 可 以 使 信 
号 围绕 端口 进行 单 向 传输 。 它 允许 信号 从 端口 1 至 端口 2 方向 和 端口 2 至 端口 3 方向 几 
乎 无 损耗 地 传输 ， 而 沿 相 反方 向 传输 时 有 非常 高 的 衰减 。 如 果 发 射 信 号 与 端口 1 相连 ， 
天 线 与 端口 2 相连 ， 接 收 机 与 端口 3 相连 。 任 何 发 射 信号 将 定向 到 天 线 发 射出 去 ， 任 
何 接收 信号 将 定向 给 接收 机 ， 因 此 雷达 系统 可 以 同时 发 射 、 接 收 信号 。 然 而 ， 由 于 阻 
抗 不 匹配 导致 的 天 线 反射 回来 的 发 射 信 号 将 直接 传输 至 接收 机 ， 因此， 为 了 降低 反射 ， 
天 线 的 良好 匹配 是 很 重要 的 。 


b) 





图 7.6 采用 收 / 发 开关 的 单 站 雷达 (图 a) 、 采 用 环形 器 的 单 站 雷达 (Alb) 和 
理想 环形 器 功能 (图 c) 


7.2.2 发 射 机 噪声 


发 射 机 产生 的 噪声 位 于 载 频 附 近 的 一 定 带宽 内 ， 当 静态 杂 波 也 出 现在 回 波 信号 中 
时 ， 它 可 以 掩盖 具有 低 多 普 勒 频 移 的 回 波 信号 。 发 射 机 的 理想 本 振 信 号 是 一 个 0Hz 带 
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宽 的 单 频 信和 号。 显然 这 样 的 信号 是 不 实际 的 ， 只 需 考 虑 这 样 一 个 事实 ，0Hz 带宽 的 信 
号 需要 无 限 长 的 时 间 周 期 。 此 外 ， 产 生 本 振 信 和 号 的 装置 也 是 非 理 想 的 ， 在 信号 上 引入 
了 附加 的 噪声 效应 。 引 入 的 噪声 包括 幅度 调制 噪声 和 频率 调制 噪声 ， 后 者 经 常 在 时 域 
里 进行 分 析 ， 而 在 该 情况 下 它 被 称 为 相位 调制 噪声 。 幅 度 调 制 和 相位 调制 噪声 的 效应 
如 图 7. 7a 和 图 7. 7b 所 示 。 非 理想 的 本 振 产 生 一 个 在 载 频 上 具有 强 峰值 、 在 载 频 附 近 扩 
展 的 信号 ， 如 图 7. 8 所 示 。 一 个 有 噪声 的 本 振 信号 是 式 (7.32) 给 定 的 本 振 信 号 上 加 
和 幅度 和 相位 调制 


a) b) 
图 7.7 幅度 噪声 时 域 表示 (Ka) 和 相位 噪声 时 域 表 示 (图 b) 
Sio(t) =A,,[1 +e(t) ]cos [2mfiot + H(t) ] 
(7.35) 
AF, e(t) 是 幅度 调制 噪声 ; b(t) 是 相位 调制 
噪声 。 
因此 ， 噪 声 的 作用 相当 于 对 理想 信号 的 调制 。 f 
典型 地 ， fio 
elt) ««1 H $(1) ««1 (7.36) a) 
由 于 噪声 被 包含 在 载 频 附近 的 一 定 带宽 内 ， 对 
有 了 品 信 号 的 倍 频 或 上 变频 会 导致 噪声 的 增加 。 比 如 ， 
考虑 一 个 有 了 噪 信号 ， 载 频 为 人 ， 噪 声 位 于 人 二 
100Hz， 功 率 为 -50dBe。 其 中 dBc 是 以 dB 表示 的 相 
对 于 载 频 信号 功率 的 噪声 功率 电 平 。 如 果 信 和 号 被 倍 
MERS., 带宽 也 将 增加 ， 位 于 2f. € 100Hz 的 噪声 功 
率 将 会 是 -44dBe， 或 者 说 每 次 倍 频 增 加 6dB。 相 似 rz f 
地 ， 对 信和 号 进行 分 频 将 降低 噪声 功率 ， 每 次 半分 频 
将 降低 6dB。 p 
幅度 噪声 是 由 信和 号 幅度 的 随机 起 伏 引起 的 ， 通 图 7.8 理想 单 频 振荡 器 (图 a) 和 
常 它 引入 的 噪声 功率 比 相位 噪声 小 。 因 此 ， 人 们 通 ” 带 有 噪声 的 实际 振荡 器 (图 b) 


谱 功率 


谱 功 率 
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常 不 考虑 幅度 噪声 ， 而 更 关注 较 大 的 相位 噪声 。 本 振幅 度 噪声 方面 ， 少 有 公开 出 版 的 
研究 文献 。 然 而 ， 一 个 寡 律 模型 被 建议 用 来 近似 噪声 幅度 功率 谱 S, (f) 

S P Y^ (7.37) 

幅度 调制 谱 模型 包含 来 自 3 个 主要 机 理 

方面 的 贡献 ， 如 图 7.9 所 示 。 幅 度 的 随机 走 





动 具有 和 斜率 广 ， 幅 度 闪烁 具有 斜率 广 :， 白 品 7 随机 走动 噪声 
声 产生 的 谱 斜 率 为 /"。 S 
本 振 的 相位 噪声 起 源 于 相位 和 频率 的 随 “ 六 闪烁 噪声 
机 起 伏 。 关 于 本 振 相 位 噪声 的 详细 分 析 见 本 » M 
章 参 考 文献 [9]。 对 相位 噪声 谱 ， 一 个 广泛 : 
使 用 的 竹 律 模型 为 f 
S) = YA (7.38) 图 7.9 振荡 器 幅度 噪声 谱 


其 中 每 一 项 产生 的 机 理 总 结 在 表 7. 1 中 。 本 振 相 位 噪声 的 贡献 如 图 7. 10 所 示 ， 它 
包含 一 个 具有 和 斜率 为 广 的 热 噪声 部 分 。 此 热 噪 声 在 接近 载 频 的 频率 上 有 时 可 以 被 观察 
到 ,. 但 通常 它 是 被 忽略 的 。 

表 7.1 相位 噪声 产生 机 理 〈 引 自 本 章 参考 文献 [9] ) 


频率 的 随机 游 动 T 
闪烁 频率 噪声 fa 
相位 的 随机 游 动 fee 
闪烁 相位 噪声 
相位 白 品 声 he 


放大 器 相位 噪声 只 包括 来 自 闪 烁 相位 噪声 和 和 白 相 位 噪声 的 贡献 ， 如 图 7. 11 所 示 。 
它 有 时 候 也 包含 一 项 斜率 为 /的 项 ， 并 且 在 放大 器 的 非常 接近 中 心 频率 的 噪声 测量 中 
经 常 可 以 被 观察 到 ， 它 起 源 于 热 噪 声 ""!。 






ENT BOB siot 


: 让 频率 闪烁 噪声 

: S 万 ”相位 随机 走动 噪声 

E 大 :相位 闪烁 噪声 

i : "n3 i 

3 f 
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图 7. 10 “振荡 器 相位 噪声 谱 图 7.11 放大 器 相位 噪声 谱 


$73 € ik 199 


7.2.3 毫米 波 振荡 器 


微波 振荡 器 可 以 采用 固态 技术 生产 ,并 且 具 有 低 噪声 特性 。 然 而 ,频率 扩展 到 几 
Ti GHz 的 低 噪声 毫米 波 振荡 器 生产 起 来 要 困难 得 多 。 毫 米 波 振荡 器 采用 电子 振荡 器 、 
固态 振荡 器 ， 或 者 低频 振荡 器 与 倍 频 器 组 合 构成 。 在 非常 低 的 频率 ， 晶体 振 荡 器 
产生 噪声 特性 好 的 信和 号， 然而 其 输出 在 兆赫 效 的 范围 内 ， 因 此 需要 多 个 乘法 步骤 以 产 
生 微波 频率 ， 而 这 些 步骤 恶化 了 噪声 性 能 。 固 态 电 压 控制 振 功 器 (Voltage Controued 
Oscillator，VCO) ， 比 如 柯 比 兹 振荡 器 、 唱 体 管 振荡 器 或 介质 谐振 振荡 器 (Dielectric 
Resonator Osciuator，DRO) ， 可 以 产生 频率 高 达 几 十 GHz 的 信号 ， 从 而 可 以 倍 频 至 毫米 
波 频 率 。 频 率 倍 频 采用 变 容 二 极 管 实现 ， 变 容 二 极 管 的 电抗 通过 改变 节 电 容 值 来 变化 。 
变 容 二 极 管 产生 输入 射频 信号 的 谐 波 分 量 ， 需 要 的 谐 波 通过 滤波 器 进行 选择 。 倍 频 链 
可 以 产生 超过 300GHz 的 频率 。 然 而 信号 的 噪声 以 6dB 每 倍 频 进 行 增长 ， 这 能 导致 非常 
严重 的 噪声 恶化 。 

在 毫米 波 频率 ， 可 以 采用 固态 振 葛 占 。 然 而 它们 的 效率 通常 远 小 于 更 低频 率 的 固 
态 电 压 控制 振荡 器 。 通 常 电子 管 振荡 器 对 实际 的 安防 遥感 器 来 说 太 大 了 ， 然 而 它们 可 
以 产生 高 输出 功率 ， 因 此 经 常 被 用 于 军用 和 商用 雷达 。 由 于 尺寸 上 的 原因 ， 固态 振荡 
器 通常 应 用 于 安防 遥感 器 。 毫 米 波 固 态 振荡 器 设备 普遍 基于 二 极 管 电路 ， 并 通常 通过 
将 二 极 管 耦合 到 微 带电 路 或 波导 进行 设计 。 波 导电 路 可 以 提供 高 输出 功率 ， 并 且 在 吉 
赫兹 范围 内 普遍 使 用 波导 电路 ， 这 是 因为 在 这 个 频率 范围 内 微 带 线 具有 更 高 的 损耗 。 
频率 调谐 设备 采用 机 械 调谐 或 电子 调谐 。 电 子 调谐 采用 可 变 电 容 或 磁力 调谐 铁 氧 体 球 ， 
比如 包 铁 石榴 石 。 可 变 电 容 通常 具有 高 的 调谐 带宽 (大 于 1GHz/ps， 5 X73 1MHz/ ps 
的 YIG 球 相 比 )， 然 而 铁 氧 体 球 调谐 器 通常 具有 更 好 的 调谐 线性 性 质 。 

最 常用 的 固态 毫米 波 振 荡 器 是 崩 越 二 极 管 和 耿 氏 二 极 管 振荡 器 。 骨 越 二 极 管 振荡 
器 基于 二 极 管内 雪崩 击 穿 的 倍增 效应 ， 利 用 这 个 效应 可 以 在 外 加 的 射频 信号 电压 与 所 
引发 的 外 部 电流 信号 之 间 引 入 一 个 相位 差 。 这 个 相位 差 如 果 大 于 90*， 将 导致 一 个 负 的 
电抗 。 通 过 对 二 极 管内 部 不 同 区 域 进 行 设 计 ， 可 以 使 负电 抗 发 生 在 要 求 的 毫米 波 频率 。 
已 经 证 实 ， 采 用 砷 化 匀 的 骨 越 二 极 管 振 功 器 可 以 产生 超过 250GHz 的 频率 。 然 而 ， 由 于 
雪崩 击 穿 的 统计 属性 ， 它 们 的 相位 噪声 通常 比 耿 氏 二 极 管 振荡 器 差 。 

耿 氏 二 极 管 振荡 器 基于 迁移 电子 效应 。 迁 移 电 子 效应 是 指 当 在 半导体 上 加 上 一 个 
电场 ， 在 阴极 附近 产生 电荷 偶 极 子 ， 偶 极 子 漂移 到 阳极 ， 产生 电流 脉冲 ， 并 且 这 一 过 
程 重复 进行 。 相应 的 振荡 频率 取决 于 半导体 的 漂移 速度 v, 和 设备 的 长 度 I 

an (7.39) 

HoB, XSDTHBESR, v,—10'em/s, Alt, 振荡 频 率 为 
f.i 10'Hz (7. 40) 
其 中 1 的 测量 单位 是 em。 耿 氏 二 极 管 振 划 器 具有 大 约 1096 MRR, AMF ol — 4 0 
振荡 器 ， 它 产生 更 低 的 输出 功率 。 然 而 ， 它 们 的 相位 噪声 特性 更 好 ， 因 此 通常 被 用 于 
毫米 波 安 防 遥 感 器 。 商 业 上 可 以 利用 的 耿 氏 二 极 管 振 范 器 可 高 于 110GHz， FARAH 
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的 相位 噪声 特性 。 
7.3 雷达 测量 灵敏 度 


雷达 测量 的 灵敏 度 以 测量 的 方 均 根 误差 进行 定义 。 与 辐射 计 的 灵敏 度 相 似 ， 雷 达 
测量 的 灵敏 度 描述 了 一 次 测量 可 以 获得 的 精度 。 与 之 相 比 ， 雷 达 测量 的 分 辩 率 以 一 个 
特定 的 分 辨 率 单元 确定 ， 比 如 对 距离 测量 ， 脉 冲 宽度 定义 了 一 次 测量 的 精度 ， 它 给 定 
了 一 个 特定 的 门限 值 ， 并 且 这 个 值 是 可 以 得 知 的 。 例 如 ， 在 进行 频率 测量 以 确定 径 向 
速度 时 ,通常 4dB 谱 线 信号 宽度 被 作为 分 辩 率 的 门限 值 。 任 何 两 个 回 波 信号 ， 如 果 它 
们 的 频率 响应 占据 的 带宽 大 于 定义 的 分 辨 率 ， 则 称 它们 是 可 分 辨 的 ; 相反 ， 当 它们 的 
频率 响应 占据 的 带宽 小 于 分 辨 率 时 ， 称 它们 是 不 可 分 辨 。 因 此 ,测量 分 辩 率 是 一 个 导 
出 量 ， 由 检测 工作 中 产生 作用 的 一 个 已 经 存在 的 门限 值 确定 。 然而, 测量 的 灵敏 度 由 
测量 误差 的 方 均 根 。 实 际 上 对 距离 、 速 度 和 角度 测量 ， 方 均 根 误差 由 噪声 确定 。 本 节 
对 于 距离 、 频 率 和 角度 测量 理论 上 的 方 均 根 误差 进行 回顾 ， 详 细 的 分 析 由 什 笠 尔 尼 
SEC ME AS 


7.3.1 测量 误差 
对 于 给 定 的 雷达 测量 ， 方 均 根 误差 具有 这 样 的 形式 


N, 
EC Ds (7.41) 


式 中 ，C 是 一 个 常数 ， 它 取决 于 给 定 测量 中 特定 的 分 辩 率 单元 ; N 是 1Hz 带宽 内 的 噪 
EWR, NQ-AT,; 是 信号 能 量 。 
比率 E/N, 是 最 大 信 品 比 ， 通 过 匹配 滤波 器 获得 (0.7.6.2 35) 7 


E 
SNR epum = N- (7. 42) 


因此 , 方程 式 (7.41) 说 明 测量 误差 被 信 噪 比 减 小 了 。 因 此 ， 通 过 增加 信 噪 比 可 
以 使 误差 变 得 任意 小 。 换 名 话说 ， 测 量 误差 根本 上 受 限于 系统 噪声 。 下 面 的 方 均 根 值 
测量 误差 方程 假定 信 品 比 足够 高 ， 以 致 对 于 给 定 的 测量 , 信号 的 幅度 远大 于 检测 
rmm. 

对 于 距离、 速度 和 角度 的 每 一 个 量 的 测量 ， 存 在 一 个 分 辩 率 单元 定义 了 测量 的 分 
辩 率 。 对 每 一 个 量 的 测量 ， 也 存在 一 个 方 均 根 误差 单元 ， 与 信 噪 声 比 一 起 定义 了 测量 
的 方 均 根 误差 。 我 们 将 在 下 面 的 讨论 中 对 它们 进行 描述 。 表 7.2 总 结 了 测量 和 分 辩 率 
单元 。 注 意 在 它们 各 自 的 变换 坐标 里 ， 方 均 根 误差 单元 等 效 于 分 辨 率 单 元 。 

表 7.2 雷达 测量 和 分 辩 率 单元 "?] 


测量 分 辨 率 单元 方 均 根 误差 单元 
EN IER] RES. 1, 带宽 方 均 根 误差 B 
频率 信号 带宽 AS 脉冲 宽度 方 均 根 误差 a 


角度 带宽 Onw 口径 宽度 方 均 根 误差 y 
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7.3.1.1 距离 测量 误差 
对 物体 的 距离 测量 本 质 上 是 对 回 波 信号 时 间 延 迟 的 测量 。 对 具有 传 里 叶 变 换 SC) 

的 信号 s(t) ， 时 间 延 迟 测量 的 方 均 根 误差 为 
1 N, 


"Ug 2E (7.43) 


c, 
其 中 方 均 根 带宽 B 定义 为 


f (2«0* [sco Par 
== (7. 44) 





f 1sco var 


X (0.44) WATERS BYE, FIRES KS S ERE. 
7.3.1.2 频率 测量 误差 

通过 多 普 勒 频 移 测量 径 向 速度 即 是 测量 信号 频率 。 信 号 频率 测量 的 方 均 根 误差 为 

1 /N, 


= 2E (7.45) 


Cy 


其 中 信号 的 均 方 根 时 间 周 期 定义 为 


2 


| (Quey?s (0D?d: 
yum» 


(7.46) 


IE (t)°dt 


其 中 分 子 为 信号 分 布 的 二 阶 矩 ， 式 (7.46) 的 分 母 是 信 身 的 总 能 量 ， 与 式 (7.4) 一 
样 。 这 可 以 通过 帕 斯 维尔 理论 预见 。 帕 斯 维尔 理论 说 明 : 对 一 个 函数 的 二 次 方 积分 等 
于 其 伟 里 叶 变 换 的 二 次 方 积 分 。 因 此 


[sa = f Isco Pa = 天 (7.47) 
7.3.1.3 角度 测量 误差 ) 
返回 信号 的 角度 测量 方 均 根 误差 为 
N, 
LES = (7.48) 
其 中 方 均 根 天 线 孔 径 宽度 y 定义 为 
T 2mxY. 2 
LER) acre 
M. ma EI e c (7. 49) 
| 1460 Pax 


其 中 4(x) 是 天 线 孔径 上 的 照射 函数 ， 它 描述 了 天 线 孔径 沿 x 方向 的 电流 分 布 ， 它 可 
能 是 均匀 的 ,或 者 是 为 了 减少 旁 关 而 前 锥 的 。 
7.3.1.4 举例 

下 面 对 和 矩形 脉 溃 和 均匀 孔径 照射 的 简单 情况 ， 给 出 了 一 个 方 均 根 测量 误差 的 例子 。 
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简单 的 矩形 脉冲 为 

s(t) -n( x) “Bets (7. 50) 
其 傅 里 时 变换 为 

S(f) s sine[ mCf - f.) 7] (7.51) 

不 失 一 般 性 ， 信 和 号 可 以 被 认为 下 变频 至 基带 ， 因 此 

sl) = (=) (7.52) 
E 

Sa Cf) =sine( nfr) (7. 53) 


下 标 bb 表示 基带 ， 在 下 面 的 描述 中 为 了 简便 将 被 舍 去 。 
根据 式 〈7. 53) ， 由 谱 信 号 表示 的 方 均 根 带宽 为 


9 (2mf)'sine^(afr)df 4m? IE ( afr) df 
d Se. eae (7.54) 


Í sine” ( afr) df jr sin’ (afr) df 
X (7.54) 的 分 子 为 
4m [si ara = An [$ -gpn a oo (7. 55) 


将 这 个 结果 代入 式 (7.43), 得 o,=0。 也 就 是 说 ， 对 于 一 个 理想 矩形 脉冲 ， 时 间 
延迟 测量 理论 上 没有 误差 。 这 是 由 于 假设 理想 矩形 脉冲 ， 上 升 时 间 为 0， 如 图 7. 12a 所 
示 。 接 收 脉冲 的 幅度 变化 是 瞬时 的 ， 并 且 没 有 遭受 噪声 影响 。 注 意 信 噪 比 假定 为 足够 
高 ， 以 至 于 脉冲 信号 的 幅度 远大 于 检测 门限 。 因 此 ， 脉 冲 幅度 不 受 噪 声 影响 。 然 而 ， 
如 果 上 升 时 间 是 有 限 的 ， 过 渡 区 将 会 受 噪 声 影响 。 





图 7.12 ”具有 无 限 带宽 和 零 上 升 时 间 的 脉冲 信号 〈 图 a) 和 具有 有 限 带 宽 和 非 零 上 升 时 间 的 
脉冲 信号 (Alb) (带宽 与 上 升 时 间 近 似 成 反比 关系 ) 


实际 上 , xX (7.55) 给 出 的 结论 源 于 信号 的 带宽 是 无 限 的 假设 。 对 于 实际 脉冲 ， 
由 于 脉冲 信号 有 限 的 带宽 ， 上 升 时 间 将 不 会 为 0， 如 图 7. 12b 所 示 。 对 于 带 限 脉 冲 ， 带 
宽 近 似 反 比 于 上 升 时 间 


Af. -l (7.56) 
然后 ， 方 均 根 带宽 为 
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MA 


4m | si (nfr) df 
Bo -rr (7.57) 
| F°sin (afr) df 
aa 
A (7.57) 的 分 子 为 
Ar ji sin’ (afr) df = 4z[ Ve 2 -L sin nAf.7) | (7.58) 
B^ 2r 24m i 


且 分 母 为 
AM 
[ sin (afr) df = 288i (Afr) + ies Gres) -1] (7.59) 
-AFL 


V 
其 中 Si(x) HERBS, 可 表示 为 


Si(x)-= Jt sin co de (7. 60) 
EK (7.58), Ñ (7.59) RAS (7.57) ， 得 到 方 均 根 带宽 为 
ij — —A-s(mA) e 
B= T (CET * [eos (Afr) SEU (TuS) 


这 个 表达 式 在 上 升 时 间 远 小 于 脉冲 宽度 , 或 7 一 % 而 Af, 为 常数 时 可 以 简化 。 正 弦 
积分 的 大 参数 极限 为 


limSi(x) = (7. 62) 
因此 ， 
limg (7) DM (7. 63) 
因此 ， 对 于 在 上 升 时 间 远 小 于 脉冲 长 度 ， 大 参数 方 均 根 带宽 可 表示 为 
B= 2 (7. 64) 


将 式 (7.64) FLASK (7.43) ， 可 得 到 方 均 根 时 间 延 时 误差 ， 为 


TN, Tt No 
OUT AAAMGE N 4E (iat 


因此 ， 对 回 波 信号 的 时 延 测量 的 方 均 根 误差 取决 于 脉冲 宽度 和 上 升 时 间 乘 积 的 方 
均 根 。 实 际 上 ， 上 升 时 间 远 小 于 脉冲 持续 时 间 的 假设 不 能 总 被 满足 。 假 定 脉冲 宽度 是 
上 升 时 间 的 两 倍 7+=2t.， 代 入 式 (7.61), 得 


Wr (7. 66) 
此 时 ， 方 均 根 时 延误 差 为 


o, == ~,/— (7.67) 
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在 某 些 应 用 中 ， 雷 达 波 形 被 赋 形 为 有 渐变 的 上 升 和 下 降 时 间 ， 以 抑制 快速 上 升 产 
生 的 带 外 频谱 "。 这 种 波形 的 误差 接近 式 (7.67) 的 形式 。 

图 7. 13a 显示 了 方 均 根 带 宽 作 为 脉冲 宽度 与 上 升 时 间 比 率 o/c, 的 函数 ,分别 采用 
精确 公式 (7.61) 和 采用 大 参数 近似 式 (7.64) 对 带 限 脉 冲 信号 计算 方 均 根 带 宽 。 大 
参数 近似 符合 精确 公式 的 大 体 趋 势 。 然 而 ， 它 没有 考虑 到 式 (7.61) 分 子 中 正弦 曲线 
产生 的 波动 。 随 着 c/u 增加 ， 分 子 接近 mr ， 因 为 分 子 中 第 一 项 增加 远 超 过 第 二 项 正 
弦 项 。 图 7. 13b 显示 了 式 (7.61) 与 式 (7.64) 的 百分比 误差 其 振荡 起 源 于 分 子 中 
的 正弦 变化 。 误 差 的 趋势 是 减少 的 。 当 7/i, > 25 时 ,最 大 误差 小 于 1% 。 归 一 化 测量 误 
差 的 一 种 比较 为 
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BIB (96) 
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图 7.13 采用 精确 公式 和 大 参数 近似 计算 的 带 限 脉冲 的 方 均 根 带宽 (图 a) 和 采用 精确 公式 和 
大 参数 近似 计算 的 方 均 根 带宽 之 间 的 百 分 误 差 (E b) 
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oun 70, PE eg" (7. 68) 


它 采 用 精确 的 方 均 根 带宽 o, 和 大 参数 近似 带宽 oni 计算 ， 如 图 7.14 所 示 s 对 于 
越 低 的 7/t, 值 ， 方 均 根 带宽 的 误差 越 大 。 这 说 明 对 小 的 rz 比值 ， 采 用 大 参数 近似 会 
对 测量 误差 产生 更 严重 的 影响 。 


2.0 
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TiN lN, L (96) 


0 2 4 6 8 10 
Titr 


b) 
图 7.14 采用 精确 公式 和 大 参数 近似 计算 的 带 限 脉冲 的 方 均 根 时 延 测量 误差 〈 图 a) 和 
采用 精确 公式 和 大 参数 近似 计算 的 方 均 根 时 间 延 迟 误差 之 间 的 百 分 误 差 〈 图 b) 


对 理想 的 矩形 脉冲 信号 式 〈7. 52) ， 方 均 根 持续 时 间 为 


| (2m) ]T (—)at Aq fea 


a? = Spe | ee ee (7. 69) 
{TI (+)« [à 
将 式 (7.69) RAR (7.45), ， 得 方 均 根 频率 误差 为 
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在 此 情况 下 ， 分辨 率 单 元 是 持续 时 间 ， 且 由 于 其 有 限 长 度 ， 方 均 根 测量 误差 可 以 采用 
理想 矩形 脉冲 来 计算 。 

回 波 信号 角度 测量 的 方 均 根 误差 取决 于 天 线 波 束 宽度 的 分 辩 率 单元 。 对 于 和 孔径 长 
度 为 D 且 具有 均匀 照射 的 天 线 ， 其 孔径 照度 为 


A(x) -n(5) (7.71) 


AF, x 为 天 线 的 空间 范围 。 

尽管 这 个 例子 只 考虑 了 一 维 情况 ， 但 扩展 到 二 维 只 涉及 简单 地 在 正 交 维度 上 重复 
相同 的 处 理 过 程 ， 以 确定 两 个 空间 范围 的 角度 测量 误差 。 将 式 (7.71) RAR 
(7.49), 得 


UNES ird v 

À | d 3A 
将 式 (7.72) RAK (07.48) ， 可 得 方 均 根 角度 测量 误差 为 
A BN, 
TDN 2E 
因此 ， 角 度 误 差 取决 于 天 线 尺寸 并 与 其 成 反比 ， 这 与 预期 的 一 致 ， 如 第 4 章 所 描述 的 ， 
天 线 的 波束 宽度 反比 于 天 线 尺 寸 ， 具有 更 窗 波 束 宽度 的 天 线 将 具有 更 好 的 角度 精度 。 


7.3.2 时 间 带 宽 积 对 测量 误差 的 影响 


方 均 根 时 间 和 带宽 乘积 的 表达 式 对 时 延 和 频率 测量 的 关系 给 出 了 深刻 的 见解 。 因 
为 这 两 种 测量 的 分 辨 率 单元 是 反比 相关 的 ， 这 两 种 测量 和 它们 的 误差 根本 上 是 联系 在 
一 起 的 。 实 际 上 ， 时 延 和 频率 误差 的 乘积 为 








(7.72) 


(7.73) 


g,-— 


N, 
9,0, 7 OE (7.74) 


对 于 确定 的 信 品 比 ， 测 量 误差 可 以 通过 增 大 方 均 根 时 间 一 带宽 积 来 改善 。 这 需要 宽带 
长 脉冲 。 如 下 所 述 , 方 均 根 时 间 一 带宽 积 总 是 大 于 m+， 这 里 我 们 遵照 什 科 尔 尼克 在 本 
章 参 考 文献 [14] 中 对 这 一 关系 的 推导 。 

均 方 根 时 间 带 宽 积 由 式 (7.44) 和 式 (7.46) 获得 ,为 


| Om) adef (2nf)? |s(f) Paf 





E > (7.75) 
[sco [ ls Par 
根据 帕 斯 维 尔 定理 ， 分 母 中 的 两 个 积分 相等 ， 因 此 
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aß = = 
[sa 


利用 时 域 和 频 域 信和 的 傅 里 上 时 变换 关系 
AE [sea 
时 域 信号 的 一 阶 导数 为 $ 
e -Í (2n) S(f) "df 
因此 ， aan a A 
[ ea ise Par = [esos WY = 


这 可 以 用 部 分 积分 计算 ， 如 果 信 号 假定 为 有 限 持 续 时 间 ， 即 
lim s(t) =0 


ic 2*0 (ai 


并 积分 结果 为 





je sO) (4) d = jy dt 


|] (Qan cu [E] a 


RO 


因此 方 均 根 时 间 带 宽 积 为 


aß = 


207 


(7.76) 


(7-77) 


(7.78) 


(7.79) 


(7. 80) 


(7.81) 


(7. 82) 


因为 信号 s(t) 具有 有 限 能 量 ， 它 是 二 次 方 可 积 的 。 因此 可 以 应 用 柯 西 一 希 瓦 兹 


不 等 式 ， 它 描述 了 两 个 二 次 方 可 积 函数 / (1) Mg (x) 满足 如 下 关系 
| rco Fas] laco Paco | [oeoa] 
Bü, X (7.82) 的 分 子 满足 
| med] [SOP s [ ] amp S] 
对 此 利用 部 分 积分 ， 得 
[J oms Sa] = [af oa] 
因此 ， 


(7. 83) 


(7. 84) 


(7.85) 
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| mec) | [E] = [s foa] (7.86) 


TEX (7.86) 代入 式 (7.82), 得 


ap >t (7. 87) 
因此 均 方 根 时 间 带 宽 积 的 下 端 受 限于 常数 r。 因 此， 时 延 和 频率 测量 误差 的 乘积 满足 
N, 
OO SB (7. 88) 


这 个 表达 式 称 为 雷达 不 确定 方程 。 对 于 给 定 的 信 了 噪 比 ， 表 达 式 右边 是 常数 。 对 于 
给 定 的 波形 ， 如 果 不 增加 时 延 (或 频率 ) 的 测量 误差 ， 频 率 (RSE) 的 测量 误差 不 
能 减少 。 然 而 ,波形 选择 可 以 增加 持续 时 间 和 /或 带宽 ， 从 而 改善 时 延 和 /或 频率 测量 ， 
这 就 是 误差 乘积 不 是 严格 等 于 等 式 右边 常数 的 原因 。 


7.4 (eiu 


一 个 具有 非 零 径 向 速度 的 物体 在 后 向 散射 雷达 信号 的 频率 里 产生 多 普 勒 移动 ， 多 
普 勒 频 移 正比 于 物体 的 径 向 速度 [ 见 式 (7. 12) ] 。 如 果 物 体 是 由 多 个 散射 点 组 成 ， 多 
普 勒 频 移 将 在 每 个 独立 的 散射 点 产生 。 如 果 散 射 点 以 不 同 的 径 向 速度 运动 ,不 管 是 刚 
性 物体 〈 比如 圆锥 ) 的 旋转 ,或 者 是 一 个 非 刚性 物体 (比如 人 体 ) 多 个 部 分 的 运动 ， 
每 个 散射 点 将 产生 不 同 的 多 普 勒 频 黎 ， 因 此 在 雷达 回 波 信 号 里 产生 不 同 的 频率 。 物 体 
作为 一 个 整体 的 运动 称 为 整体 运动 ， 散 射 点 以 不 同 的 速度 相对 于 整体 运动 称 为 微 运动 。 
微 运动 在 时 间 上 的 特性 是 动态 的 ， 并且 经 常 是 周期 性 的 ， 这 取决 于 物体 。 物 体 的 整体 
运动 导致 块 多 普 勒 频率 ， 而 微 运动 在 块 多 普 勒 频率 附近 产生 与 时 间 相 关 的 边 带 频率 ， 
这 些 边 带 频 率 称 为 微 多 普 勒 。 因 为 微 运动 倾向 于 与 时 间 相 关 ， 微 多 普 勒 频率 也 与 时 间 
相关 。 


7.4.1 安防 应 用 中 雷达 的 微 多 普 勒 


当 雷 达 系 统 观 察 一 个 在 径 向 有 微 运 动 的 运动 物体 或 静止 物体 时 ， 就 会 产生 微 多 普 
BUDE. MARES, MT. REAR RRNA Sr eae eh. SK 
FPR ES By AR, [n] ETE RG A Jd SEF oh ERB RUDI I P^ AE 0 e ERI 

因此 ， 微 多 普 勒 频率 包含 的 信息 可 以 被 用 于 区 分 物体 。 不 产生 微 多 普 勒 频率 的 物 
体 可 以 容易 地 辨别 为 非 人 人体。 例如， 汽车 主要 产生 块 多 普 勒 频 移 。 其 他 感 兴趣 的 能 产 
生 微 多 普 勒 频率 的 物体 包括 直升机 旋转 的 螺旋 桨 和 进入 大 气 层 做 滚动 和 圆锥 运动 的 物 
体 。Chen 在 很 多 应 用 领域 对 雷达 里 的 微 多 普 勒 分 析 做 过 很 多 开创 性 的 工作 ， 包 括 那些 
更 早 列 于 本 章 参考 文献 [15-19] 中 的 工作 。 在 本 章 参考 文献 [19] 中 ， 透 彻 描 述 了 
刚性 和 非 刚性 物体 微 运动 背后 的 运动 学 过 程 和 其 导致 的 微 多 普 勒 频率 。 

对 微 多 普 勒 特征 的 分 析 可 以 用 于 物体 识别 。 例 如 ， 由 于 两 足 动物 和 四 足 动物 运动 
的 差别 ， 一 个 朝 雷达 运动 的 人 的 腹 膊 和 腿 摆动 导致 的 频 移 周期 与 动物 (比如 一 匹 马 ) 
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腿 的 摆动 导致 的 频 移 周期 不 一 样 。 这 种 信息 包含 在 频率 边 带 里 。 然 而 ， 频 率 随 时 间 变 
化 ， 简 单 的 伟 里 叶 变 换 不 能 提取 所 有 信息 。 如 果 人 腿 摆 动 和 动物 腿 摆动 产生 的 最 大 微 
多 普 惑 频率 相同 ， 对 信和 号 在 多 个 步 法 周期 上 的 傅 里 时 变换 将 简单 地 扩展 在 相同 的 带宽 ， 
由 于 肢体 运动 的 周期 性 而 与 时 间 相 关 的 微 多 普 勒 将 丢失 。 

为 了 复原 包含 在 微 多 普 勒 频率 中 与 时 间 相 关 的 频率 信息 ， 采 用 时 频 变 换 对 雷达 信 
号 在 时 一 频 联 合 域 中 分 析 。 最 通用 的 时 一 频 变 换 是 短 时 傅 里 叶 变 换 ， 它 采用 一 个 窗 函 
Blew (2) 将 时 域 雷 达 信 号 划分 成 更 短 的 时 间 窗 ， 然 后 采用 标准 传 里 叶 变 换 进 行 处 理 ， 
再 将 相应 的 谱 集 合 串 联 组 成 时 一 频 图 。 短 时 傅 里 时 变换 定义 为 "” ， 


STFT(t,f) = RONG iper” dt’ 
ři (7.89) 


= e? [sco WF - f')e?" gf 


其 中 第 二 种 形式 是 在 频 域 中 实现 。 式 (7.89) 的 幅度 称 为 谱 图 。 窗 函数 w(i) MWA) 
是 傅 里 叶 变换 对 ， 因 此 它们 的 宽度 成 反比 : 短 时 间 窗 对 应 宽 的 频率 窗 ， 反 之 亦 然 。 变 
换 的 分 辩 率 正比 于 窗 的 长 度 ， 小 于 窗 长 度 的 响应 趋向 于 被 平均 。 因 此 ， 短 时 侍 里 叶 变 
换 的 时 间 分 辨 率 和 频率 分 辨 率 之 间 存在 一 个 反比 关系 。 更 短 的 时 间 窗 将 导致 更 精细 的 
时 间 分 辩 率 ， 但 是 更 粗糙 的 谱 分 辨 率 ， 反 之 亦 然 。 

作为 短 时 傅 里 叶 变换 的 示例 ， 考 虑 一 个 由 4 个 单 频 分 别 为 1GHz、4GHz、8GHz 和 
2.5GHz， 串 联 组 成 的 信号 ， 如 图 7. 153a。 信 和 号 的 傅 里 叶 变 换 如 图 7. 15b 所 示 ， 其 中 可 以 
看 到 4 个 频率 上 的 尖峰 。 然 而 4 个 频率 的 定时 信息 在 健 里 叶 变 换 中 丢失 了 ， 也 就 是 说 ， 
它们 的 出 现 顺 序 不 能 被 辨识 。 信 号 的 谱 图 如 图 7. 15e 所 示 ， 在 短 时 傅 里 叶 变换 里 ， 信 
号 频率 的 时 域 变 化 很 容易 被 辨识 。 


7.4.2 微 多 普 勒 理论 


在 微波 和 毫米 波 安防 遥感 中 ， 微 多 普 勒 分 析 的 主要 应 用 是 检测 和 区 分 人 和 非 人 ， 
和 分 类 人 的 活动 。 它 们 都 是 通过 测量 人 体 运 动产 生 的 各 种 各 样 的 多 普 勒 特征 ， 比 如 腹 
膊 摆动 率 、 腿 摆动 率 ， 或 特定 肢体 的 存在 或 缺失 。 人 的 运动 是 非常 复杂 的 ， 实 际 上 ， 
它 是 通过 测量 或 基于 测量 模型 的 仿真 进行 分 析 。 为 了 说 明 微 运动 产生 的 微 多 普 勒 ， 下 
面 是 一 个 简单 的 旋转 螺旋 桨 叶片 运动 的 例子 ， 详 细 的 分 析 见 本 章 参 考 文献 [19]. 
考虑 图 7. 16 所 示 的 情形 ， 当 具有 旋转 叶片 的 物体 以 块 速度 接近 雷达 时 ， 
v, = —"X (7.90) 
为 简单 起 见 ， 我 们 只 考虑 螺旋 桨 刀片 末端 的 散射 点 ， 螺 旋 桨 边 和 车 体 后 向 散射 的 信号 
被 忽略 。 这 将 使 得 相应 的 微 运动 特征 更 加 容易 描述 。 
雷达 与 平台 中 心 的 距离 为 
R,(t) =(R, +9,t) - x = R, -0,cos (a)t (7.91) 
AY, a 是 平台 运动 和 雷达 侧 向 之 间 的 角度 。 到 散射 点 p 的 距离 为 
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图 7. 16 由 旋转 螺旋 桨 叶片 导致 微 多 普 勒 的 位 置 关 系 描述 


r(t) = (R, +0,t+@xr,,) x s R(t) +(@xr,,) * x (7.92) 

其 中 
@=-OZ (7.93) 
是 具有 角速度 o, 的 螺旋 桨 角 旋转 矢量 ,7, ,是 叶片 中 心 ( 体 中 心 点 ) 到 pi 的 矢量 , 为 
T -Xr,cos (8) * yr,sin( 8) (7.94) 


AP, r, 是 叶片 中 心 到 端点 的 距离 。 
TEX (7.91) MA (7.94) RAA (7.92), 得 


r,(t) =R, -v,cos (a)t +r,sin(w,t) (7.95) 
HEH, 4-6. 
因此 ， 叶 片 端点 的 距离 在 时 间 上 由 于 sin (ot) 项 是 振荡 的 。 因 此 ， 从 散射 点 pi 
处 返回 的 复 雷 达 回 波 信号 为 
s(t) = Ae Pr sA oT PTT HR cnm Carni 13 (7.96) 


其 中 散射 体 的 反射 率 包 含 在 信号 的 幅度 A, 里 。 由 于 旋转 ， 到 p, 处 的 随时 间 变 化 的 距离 


如 图 7. 17 所 示 。 


Ro*rp 
Ro 


Roy 


t 


7.17 由 旋转 导致 的 到 pi 点 的 随时 间 变 化 的 距离 


到 散射 点 p, 的 距离 也 可 以 相似 地 获得 ， 然 而 ， 既然 p, 是 p, 相位 上 旋转 180"， 对 
于 ps 点 , 将 式 (7.96) 里 的 角度 项 96=w,t 用 9+180° =w,t+180° 代 替 ， 这 只 是 简单 的 
改变 正弦 项 的 符号 ， 得 

r,(t) =R, -v,cos (a)t —r,sin(@,t) (7.97) 
因此 


s, (1) =A,e - sf {1+4 DRS vues (a)t—r,sin(@s)] ) (7.98) 


在 通常 情况 下 ， 总 雷达 回 波 信号 是 物体 上 每 个 散射 点 后 向 散射 信号 之 和 。 在 本 例 
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中 ， 只 有 两 个 散射 点 ， 总 的 回 波 信号 为 
s(t) = ae «01 (7.99) 
回 波 信号 的 频率 由 相位 项 的 时 间 导数 确定 ， Pi 点 回 波 信号 的 频率 为 


Aazma 二 [全 < 


(7. 100) 
=f.{1 -二 [weos (a) —r,w,cos (w,t) 1} 
相似 地 , p. 点 回 波 信号 的 频率 为 
£ =f.{1 -二 [weos (a) +7r,@,cos (w,t)1} (7. 101) 


因此 ， 频 谱 由 两 个 正弦 振荡 组 成 ， 它 们 具有 180° 相 位 差 ， 在 块 多 普 勒 常数 中 心 频率 附 
近 形 成 边 带 。 对 基带 系统 ， 信 和 号 与 载波 频率 人 混合 在 一 起 ， 基 带 块 多 普 勒 频率 为 


fu = teos (a) (7.102) 
由 叶片 末端 导致 的 基带 微 多 普 勒 频率 为 


Soa = Mns (@,t) 





(7. 103) 
foa = Whe, os (wt) 

无 整体 运动 (fp, =0) 时 的 式 (7.99) 的 傅 里 叶 变换 如 图 7. 18a 所 示 ， 其 中 信号 
的 幅度 相等 并 归 一 化 为 一 。 式 (7. 103) 微 多 普 勒 特征 的 细节 特性 明显 地 丢失 了 ， 因 为 
谱 连 续 地 分 布 在 有 hp MI - fp 之 间 ， HP fo p. 点 和 ps 点 是 相同 的 其 幅度 由 式 
(7.103) 确定 。 最 大 的 多 普 勒 频 移 可 以 被 测量 ,但 是 频 移 周期 不 能 测量 。 在 联合 时 频 
域 分 析 信号 可 以 复原 频率 边 带 的 时 间 相 关 性 ， 如 图 7. 18b 所 示 。 频 率 的 振荡 特性 是 非 
常 明显 的 。 如 果 整 体 运动 被 包含 在 分 析 里 ， 在 方 , 处 将 会 出 现 一 个 强 的 回 波 信和 号， 并且 
边 带 信号 也 位 于 此 频率 附近 。 

式 (7.99) 的 谱 图 ( 见 图 7.18b) 包含 了 非常 多 的 重要 信息 ， 这 在 频谱 里 并 没有 
体现 。 比 如 ， 可 以 很 明显 地 看 到 同时 存在 两 个 叶片 ， 这 源 于 两 个 同时 出 现 的 正弦 振荡 
相位 之 间 存 在 180° 的 相 移 。 螺 旋 桨 的 旋转 速度 w, 也 可 以 通过 其 中 一 个 正弦 振荡 的 周期 
来 测量 。 因 此 ， 在 式 (7.103) 中 ， 既 然 振 荡 正 比 于 mo.， 一 旦 旋转 速度 被 测 得 ， 螺 旋 
桨 叶片 的 长 度 也 可 以 通过 测量 最 大 多 普 勤 频 移 来 计算 。 交 通 工具 的 类 型 也 可 能 通过 螺 
旋 桨 叶片 的 长 度 来 进行 分 类 。 

前 面 的 例子 没有 考虑 每 个 散射 点 的 反射 率 。 很 多 非 刚性 物体 可 以 建 模 成 由 部 件 构 
成 的 ， 每 一 个 部 件 用 一 个 具有 反射 率 厂 (a) 的 散射 点 表示 ， 其 中 a 考虑 了 部 件 的 方 
向 ， 或 部 件 本 地 法 向 矢量 与 雷达 天 线 侧 向 之 间 的 角度 。 以 人 体 为 例 ， 它 可 以 表示 为 由 
各 种 各 样 的 反射 率 与 角度 相关 的 椭圆 形 物 体 组 成 的 系统 。 对 于 一 个 由 NN 个 散射 点 组 成 
的 物体 ， 每 一 个 具有 不 同 的 反射 率 芽 ,， 总 雷达 回 波 的 信号 模型 可 以 由 每 个 散射 点 的 距 
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图 7.18 简化 的 旋转 螺旋 桨 模型 的 全 部 雷达 回 波 频谱 〈 图 a) 和 全 部 雷达 
回 波 的 谱 图 (显示 了 微 多 普 勒 频率 的 时 间 相 关 属 性 ) (E b) 


离 和 反射 率 给 出 ， 
s (EE LAL (a, )e 9. etr (7. 104) 


其 中 ， 幅度 4 考虑 发 射 信 呈 功率 和 传播 损耗 。 如 果 R 比 物体 的 最 大 尺寸 大 很 多 (R, > 
r,) ， 入 射 到 每 个 散射 点 的 幅度 近似 相同 ， 因 此 ， 总 回 波 信 号 可 以 表示 为 


N 
nut = AS Co) e ^em (7. 105) 
n=l 


7.4.3 ”人体 微 多 普 惑 特征 


运动 人 体 的 微 多 普 勤 特征 是 由 身体 不 同 部 分 的 微 运动 产生 的 。 后 向 散射 信号 的 贡 
献 通常 分 为 3 个 主要 的 类 ， 分 别 来 源 于 躯干 和 头 ， 有 骆 膊 和 腿 的 运动 。 来 自 次 要 类 的 贡 
献 ， 比 如 臂 部 、 肩 膀 、 前 臂 等 ， 可 以 认为 是 其 中 一 个 主要 类 的 一 部 分 。 主 要 类 的 运动 
不 是 独立 的 ， 因 为 它们 在 物理 上 是 相互 连接 的 。 然 而 其 中 一 个 主要 类 的 运动 并 不 受 其 
他 类 的 影响 。 比 如 ， 在 正常 的 大 步行 走 中 ， 臂 膀 可 能 正常 摆动 ， 也 可 能 相对 躯体 是 静 
止 的 ， 比 如 在 人 两 手 拿 着 物体 的 情形 。 躯 体 引起 块 多 普 革 移动 ， 这 可 以 被 认为 是 一 个 
常数 。 然 而 , 行走 时 旋转 和 平移 会 导致 小 的 振荡 运动 ， 它 们 对 正常 的 行走 或 跑 动 是 周 
期 性 的 。 人 体 运 动 模 型 通常 来 源 于 对 运动 人 体 的 测量 ,通常 通过 视频 测量 进行 记录 。 
一 个 基于 大 量 实验 数据 的 详细 的 人 体 行走 运动 的 运动 学 模型 在 本 章 参考 文献 [20] 中 
MRT o Chen 在 这 个 模型 的 基础 上 ， 开 发 了 仿真 代码 ， 它 通过 将 人 体 各 部 分 用 椭 球 体 
建 模 '" ,提供 了 不 同 速度 下 人 体 行走 的 仿真 雷达 回 波 。 本 节 ， 基 于 此 代码 对 人 体 行走 
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的 时 频 特征 进行 详细 分 析 。 

在 过 去 的 十 年 中 ,对 人 体 微 多 普 勒 的 分 析 已 经 获得 了 人 们 的 关注 ， 许多 出 版 物 都 
报道 了 测量 和 仿真 的 运动 人 体 的 时 频 微 多 普 勒 数据 “! 。 通 常 特征 由 运动 肢体 的 周 
期 性 来 刻画 ， 如 图 1. 10 所 示 ， 它 显示 了 朝 雷 达 运 动人 体 的 谱 图 。 关 于 运动 交通 工具 和 
动物 ， 比 如 鹿 、 山 羊 、 狗 和 鸟 的 微 多 普 勒 的 测量 数据 也 已 经 出 版 了 。 此 外 ， 在 许多 
应 用 领域 ， 比 如 搜索 、 救 援 ， 穿 墙 侵入 检测 和 医务 监督 ， 通 过 检测 呼吸 和 心跳 ， 微 多 
普 勒 分 析 正 在 应 用 于 计量 生物 学 测量 。 

对 运动 人 体 的 微 多 普 勒 特征 的 刻画 主要 集中 在 臂膀 和 腿 摆动 的 周期 性 和 微 多 普 勒 
频率 的 能 量 。 在 安检 应 用 领域 ,分 析 运 动人 体 的 微 多 普 勒 特征 的 主要 目的 包括 区 别 和 
分 类 人 和 非 人 ， 比 如 动物 或 交通 工具 ， 以 及 根据 人 体 活动 的 意图 进行 分 类 。 其 他 应 用 
领域 包括 理疗 、 运 动 医学 方面 的 生物 医学 分 析 ， 和 其 他 医学 方面 相关 的 应 用 。 在 用 微 
多 普 勒 进行 门限 分 析 的 背后 ,测量 非 合 作 人 体 特 征 的 能 力 是 基础 。 也 就 是 说 ， 特 征 可 
以 在 远 距 离 上 测量 ， 而 不 需要 在 人 体 上 附加 其 他 测量 设备 。 这 在 安防 遥感 应 用 中 很 明 
显 是 非常 重要 的 ， 比 如 侵入 检测 ， 其 中 人 体 的 特征 需要 在 一 定 的 距离 上 进行 测量 。 对 
于 非 合 作 运动 人 体 的 步伐 形态 特征 ， 可 以 通过 视频 分 析 获 得 ， 但 是 需要 进行 图 像 处 理 。 
相 比 之 下 ， 雷达 则 可 以 提供 该 特征 的 直接 测量 。 

区 分 人 和 非 人 可 以 直接 实现 ， 如 果 感 兴趣 的 非 人 物体 没有 包括 微 运动 ， 或 微 多 普 
勒 ， 比 如 汽车 。 在 这 种 情况 下 ， 包 含 频率 边 带 是 一 个 明显 的 指示 ， 说 明 物 体 是 一 个 
人 。 然 而 ， 人 并 不 是 每 时 每 刻 都 会 产生 微 多 普 勒 信号 ， 如 图 1. 10 所 示 。 Ak, ATH 
识 物体 是 一 个 人 ， 必 须 跨越 一 定 的 时 间 范 围 进行 测量 。 区 分 人 和 动物 是 一 项 更 加 困难 
的 任务 ， 因 为 它们 的 特征 里 都 出 现 了 微 多 普 勒 频率 。 此 外 ， 四 足 动物 腿 的 摆动 可 以 产 
生 的 最 大 多 普 勒 频 移 近似 与 人 类 两 足 运动 产生 的 频率 相同 。 因 此 ， 通 常 是 通过 微 多 普 
勒 特征 的 周期 和 微 多 普 勒 能 量 进 行 分 类 呈 ” 。 

为 了 演示 人 体 的 微 多 普 勒 特征 ， 下 面 将 展示 一 个 运动 人 体 的 仿真 结果 。 仿 真 采用 
Chen'" 开 发 的 修正 版 代码 ， 此 代码 基于 Boulic"" 等 人 开发 的 模型 。 对 运动 人 体 的 微 多 
普 勒 仿真 如 图 7. 19a 所 示 ， 其 中 人 以 1. 5m/s 的 径 向 速度 朝 30GHz 的 雷达 运动 。 在 微 多 
普 勒 频率 里 ， 由 用 膊 和 腿 摆 动 导致 的 振荡 样式 是 很 明显 的 ， 它 产生 最 大 的 多 普 勒 频 移 。 
由 舰 干 导 致 的 块 多 普 勒 频 移 也 被 呈现 出 来 了 ， 它 位 于 大 约 300Hz 的 中 心 频 率 处 ; 然而 ， 
块 多 普 勒 频率 显示 出 了 一 些 振 荡 ， 并 且 最 大 频率 范围 为 200Hz。 这 种 振荡 源 于 迈步 导致 
的 蔷 部 旋转 、 躯 干 的 径 向 振 功 等 产生 的 次 要 微 运 动 。 腿 的 摆动 产生 一 个 1550Hz 的 最 大 
多 普 勒 频 移 ， 同 时 臂膀 摆动 产生 850Hz 的 最 大 频 移 。 多 普 勒 频 移 在 负 方 向 的 最 大 频率 
较 低 ， 因 为 腿 和 胎 膊 不 能 向 后 摆动 。 图 7. 19b 显示 了 一 个 以 0. 5m/s 径 向 速度 行走 的 人 
的 全 部 特征 ， 演 示 了 由 于 胎 膊 和 腿 更 慢 的 微 运 动 导致 了 多 普 勒 频率 范围 的 减少 。 

在 图 7. 20 中 ,躯干 的 次 要 运动 (由 于 迈步 导致 的 旋转 、 振 划 等 ) 已 经 从 一 个 以 
1. 5m/s 径 向 速度 运动 人 体 的 特征 中 移 除 ; 躯干 和 头 以 平滑 的 块 轨迹 运动 ， 伴 随 着 腹 膊 
和 腿 的 正常 摆动 。 块 多 普 勒 频率 不 再 显示 振荡 ， 并且 位 于 300Hz 的 中 心 频 率 上 。 这 个 
中 心 频率 由 式 (7.12) (f, 230GHz 和 v=1.5m/s) 计算 。 在 图 7.21 中 ， 全 部 特性 被 分 
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b) 
图 7. 19 对 一 个 朝 30GHz 脉冲 雷达 以 1. 5m/s 速度 运动 人 体 的 时 一 频 特征 仿真 (图 a) 和 对 
一 个 以 0.5m/s 速度 运动 人 体 的 仿真 〈 图 b) (仿真 采用 本 章 参考 文献 [19] 中 修正 的 代码 进行 ) 


离 为 单独 由 腹 彩 和 腿 摆动 导致 的 微 多 普 勒 特征 。 腹 膊 摆动 的 特征 是 在 正 频 率 和 人 负 频率 
大 致 相等 ， 这 源 于 胎 膊 摆动 的 平滑 振 葛 属 性 。 与 之 相反 ， 腿 的 摆动 与 迈步 呈现 出 正 、 
负 频 率 非 对 称 的 特性 。 在 图 7.22 中 ,仿真 了 一 个 用 膊 不 摆动 的 运动 人 体 ， 模拟 一 个 人 
手 里 拿 着 物体 。 此 图 与 图 7.20 的 差别 ， 包 括 用 膊 摆动 在 内 ， 是 细微 但 可 检测 的 ， 在 由 
腿 摆动 导致 的 微 多 普 勤 频率 和 躯干 导致 的 微 多 频 勤 频率 之 间 缺 少 了 振 葛 。 像 这 些 特 征 
上 的 较 小 差别 是 活动 分 类 的 基础 。 

多 普 勒 特征 取决 于 物体 整体 运动 的 径 向 速度 和 微 运动 ， 因 此 它 与 角度 是 显著 相关 
的 。 径 向 速度 与 角度 a MARK MIB, EP a 为 径 向 方向 与 散射 点 运动 方向 的 夹 角 ， 
因此 随 着 a 接近 于 90*， 微 多 普 勒 特征 倾向 于 明显 地 减少 。 有 些微 多 普 勒 特征 仍然 存 
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-5000 
图 7.20 对 一 个 朝 30GHz 雷达 以 1. 5m/s 速度 行走 不 包含 次 要 微 运动 人 体 的 仿真 特征 (只 有 
有 骆 膊 和 腿 的 摆动 和 躯干 的 径 向 速度 被 仿真 ， 主 要 的 差别 是 缺少 驱 体 的 振 功 特征 ) 
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图 7.21 手臂 摆动 图 像 〈《 图 a) MEESE (Eb) (月 在 整个 运动 人 体 的 图 像 中 产生 许多 明显 的 特征 ) 


217 


fp Hz 





Fd 7.22. 对 一 个 以 0.5m/s 径 向 速度 行走 、 手 臂 不 扎 动 的 运动 人 体 的 仿真 ， 模 拟 一 个 手 里 
拿 着 物体 的 人 (此 图 与 图 7.20 之 间 的 差别 较 小 但 仍 可 被 检测 ) 

在 ,这 是 由 于 行走 运动 中 身体 的 横向 运动 。 图 7. 23a 显示 了 一 个 以 1. 5m/s 速度 运动 的 
人 体 的 仿真 ， 其 中 30GHz 雷达 的 指向 与 运动 方向 有 45° 夹 角 。 多 普 勒 频率 范围 减少 了 ， 
然而 ， 腹 彩 和 腿 摆 动 的 周期 依然 很 清晰 。 在 图 7.23b 中 ,雷达 指向 60° 角 ， 特 征明 显 受 
到 径 向 速度 减少 的 影响 。 图 7.23c 显示 了 当 雷 达 指 向 与 人 运动 方向 为 90° 时 的 特征 。 微 多 
普 勒 的 周期 特征 消失 了 。 微 多 普 勒 特征 的 大 多 数 情 节 在 图 7.23b 中 显示 出 来 了 ， 同 时 应 该 
注意 到 系统 噪声 和 多 路 径 效 应 没有 包含 在 这 些 仿真 中 ， 它 们 都 倾向 于 进一步 恶化 特征 。 
有 一 些 研 究 建 议 采用 微 多 普 勒 进行 可 靠 检测 的 最 大 可 用 角度 大 约 为 60%*|。 





图 7.23 具有 不 同 雷 达 视 角 45”( 图 a)、60° (Alb) 和 90° (Bic) 的 人 体 特征 (若干 振荡 
由 于 人 体 后 边 的 闭塞 比 其 他 振荡 减少 了 ， 在 整个 特征 持续 时 间 内 最 大 频率 的 减少 源 于 视角 的 
轻微 改变 ; 因为 在 仿真 中 人 沿 直线 行走 ， 视 角 在 测量 过 程 中 增加 ) 
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图 7.23 具有 不 同 雷达 视角 45? (Ka), 60° (图 b) 490° (Alc) 的 人 体 特征 (若干 振荡 
由 于 人 体 后 边 的 闭塞 比 其 他 振荡 减少 了 ， 在 整个 特征 持续 时 间 内 最 大 频率 的 减少 源 于 视角 的 
轻微 改变 ;因为 在 仿真 中 人 沿 直线 行走 ， 视 角 在 测量 过 程 中 增加 ) (CHR) 


7.5 连续 波 雷 达 


在 前 面 的 章节 里 ,已 经 介绍 了 雷达 系统 和 雷达 测量 的 基本 概念 。 区 分 不 同 雷 达 系 
统 的 一 个 重要 特征 是 雷达 测量 所 采用 的 波形 类 型 。 波 形 可 能 是 连续 的 ， 或 者 是 脉冲 ， 
或 者 发 射 单个 频率 或 一 定 的 频率 范围 。 在 本 节 及 后 面 的 章节 里 ， 我 们 将 讨论 一 些 最 突 
出 以 及 对 安防 遥感 最 实用 的 雷达 波形 。 

发 射 波形 的 特性 对 雷达 精确 测量 物体 属性 的 能 力 有 重要 的 影响 。 雷 达 波 形 的 影响 
是 非常 重要 的 ， 以 致 雷达 系统 通常 以 它们 发 射 波 形 的 类 型 进行 分 类 。 最 简单 的 波形 是 
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单 频 连续 波 ， 或 者 称 连续 波 信 号 。 下 面 将 要 说 明 ， 连 续 波 雷 达 本 身 不 具备 测量 距离 的 
REA, 但 是 它 可 以 提供 非常 好 的 多 普 勒 分 状 它 ， 这 样 的 雷达 系统 有 了 时 也 称 为 连续 波多 
普 勒 雷达 系统 。 连 续 波 雷达 的 发 射 机 本 质 上 由 产生 所 要 求 载波 频率 的 振荡 器 组 成 ， 此 
载波 由 天 线 发 射 。 单 站 连续 波 在 天 线 之 前 使 用 环形 器 ， 如 图 7.6 所 示 ， 以 便 雷 达 同 时 
发 射 信号 和 接收 反射 信号 。 接 收 信和 号 与 来 自 本 振 的 信号 进行 混 频 ， 下 变频 至 基带 。 因 
此 ,信号 上 的 任何 多 普 勒 频 移 将 被 转换 到 基带 频率 ， 这 样 可 以 用 更 低 的 采样 率 进行 
测量 。 


连续 波 雷 达 发 射 的 信号 为 
s(i) 2A, o?" (7. 106) 


如 果 被 照射 的 物体 是 静止 的 ， 那么 接收 信号 为 
s,(£) =A e Pho (7. 107) 


接收 信号 与 发 射 信 号 混 频 后 的 基带 信号 为 


$,(t) =A," (7. 108) 
发 射 信 号 与 接收 信号 的 相位 差 就 是 基带 信号 的 相位 ， 为 
4mRf. AmR 
! i ai C 
注意 到 
1 (7.110) 


因此 ， 从 雷达 开始 ， 可 以 不 模糊 测量 的 距离 最 大 只 有 半 个 波长 ， 这 对 大 部 分 情况 是 无 
用 的 。 也 就 是 ， 比 如 ， 雷 达 不 能 确定 物体 是 在 入、10A 或 者 1 x 10° 的 距离 上 。 最 大 不 
模糊 距离 是 指 这 样 一 个 的 最 大 距离 ， 超 过 此 距离 后 雷达 不 能 不 模糊 地 确定 真实 距离 ， 
对 连续 波 雷达 来 说 ， 最 大 不 模糊 距离 为 


DEN 
Rew = 了 (7.111) 


因此 ， 连 续 波 雷达 不 能 对 物体 提供 适度 的 距离 测量 。 在 毫米 波 安检 领域 ， 物 体 通常 在 
至 少 lm 以 上 的 距离 ， 这 是 很 多 倍 波长 。 


7.5.1. 连续 波多 普 勒 


连续 波 雷 达 的 强项 是 对 运动 物体 精确 测量 其 多 普 勒 频率 的 能 力 。 为 了 说 明 这 一 点 ， 
考虑 基带 信号 的 频 域 表示 ， 它 是 式 (7.108) 的 傅 里 叶 变 换 ， 为 
Sf) - Aj&(f) (7.112) 
它 是 直流 处 的 一 个 delta 函数 。 如 果 物 体 以 速度 wv, 运动 ， 其 基带 信号 为 
sp (t) = A, ef nte (7.113) 
其 傅 里 时 变换 为 
SC) =46¢-f) (7. 114) 
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A, fy 为 多 普 勒 频 移 [ 见 式 (7.12) ]. 
图 7. 24 显示 了 一 个 连续 波多 普 勒 雷达 观察 一 个 运动 物体 时 ， 发 射 信号 和 接收 信号 
的 频谱 。 





sCf) 


b) 


sf) 


fe fth 
c) 


Sl f) 


to R of 
d) 
图 7.24 时 域 里 的 发 射 信号 (图 a)、 频 域 里 的 发 射 信号 (图 b)、 频 域 里 的 接收 信和 号， 
包含 多 普 勤 频 移 (图 ce) 和 频 域 里 的 基带 信号 ， 采 用 与 发 射 载波 f. 混 频 后 下 变频 ， 
包含 了 多 普 勒 频 移 (Ed) 


接收 信号 在 频 域 上 的 表示 是 无 限 窄 的， 因此 雷达 可 以 区 分 任何 两 个 具有 不 同 径 向 
速度 的 物体 。 实 际 上 ， 雷 达 并 没有 无 限 长 的 积分 时 间 ， 因 此 时 域 信号 被 截断 。 对 于 有 
限 的 积分 时 间 +r， 基带 信号 可 以 表示 为 


s) = Ee (7.115) 
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因此 频 域 信号 为 
S) = Tsine[7(f -fo)] (7.116) 
其 中 利用 了 如 下 的 传 里 时 变换 关系 
jn (EE)e ar = Tsine( af) (7.117) 
基带 信号 的 瑞 利 带 宽 为 。 


1 
Vas (7. 118) 


当 同 时 出 现 的 两 个 物体 ， 它 们 的 多 普 勒 频 移 接近 时 ,信号 的 带宽 确定 了 雷达 是 否 
能 正确 地 辨别 出 两 个 物体 ， 还 是 错误 地 认为 只 有 一 个 物体 。 最 小 频率 间隔 通常 采取 的 
是 瑞 利 分 辩 率 ， 它 是 信号 的 4dqB 带宽 ， 由 式 (7.118) 给 出 。 因 此 ， 连 续 波 雷达 的 多 普 
勒 分 辩 率 反比 于 积分 时 间 。 连 续 波 雷达 可 以 区 分 两 个 具有 多 普 惑 频 移 差 不 小 于 r 的 物 
体 。 图 7.25 显示 了 积分 时 间 对 两 个 具有 不 同 多 普 勒 频 移 的 物体 的 分 辨 效应 。 信 号 的 持 
续 时 间 和 频率 带宽 的 关系 式 (7. 118) 如 图 7. 25a 所 示 。 对 两 个 信号 的 分 辩 率 的 定义 如 
图 7. 25b 所 示 。 在 图 7. 25e 中 ， 显 示 了 对 两 个 物体 无 限 长 积分 时 间 的 频率 响应 ， 其 中 物 
体 的 频率 响应 是 无 限 窄 的 ， 因 此 可 以 被 分 辨 。 对 于 有 限 积 分 时 间 ， 如 图 7. 25d 所 示 ， 
频率 响应 变 宽 ， 导 致 响应 部 分 重 共 。 

作为 一 个 例子 ,考虑 一 个 用 于 分 析 人 体 微 多 普 勒 特征 的 75GHz 的 雷达 。 人 体 典 型 
的 行走 速度 大 约 为 1. 5m/s HER, AHAA (7. 12) ,产生 一 个 大 约 750H 的 频 移 。 在 
一 个 行走 周期 里 ， 最 大 的 腿 的 速度 大 约 为 6m/s， 产生 一 个 大 约 3kHz 的 频 移 ， 同 时 最 
大 的 腹 彩 速度 大 约 为 2.5m/s， 产生 1. 25kHz 的 频 移 。 腹 膊 的 最 大 速度 和 腿 的 最 大 速度 
导致 的 多 普 勒 频率 差 为 1.75kHz,， 为 了 分 辨 出 腹 彩 和 腿 的 响应 ， 频 率 分 辩 率 必须 小 于 这 
个 频率 间隔 。 从 式 (7.118) 得 积分 时 间 T 2 7508s, AT KARMA, CNW 
普 勒 频率 间隔 为 5300Hz， 需 要 积分 时 间 T > 2s。 这 个 时 间 远 小 于 人 体 运 动 的 周期 ， 因 
此 ， 更 长 的 积分 时 间 可 以 实现 更 细 的 频率 分 辩 率 。 

对 于 一 个 扫描 型 的 连续 波 雷 达 系 统 ， 多 普 勒 频率 受 驻 留 时 间 和 积分 时 间 的 影响 。 
天 线 在 扫描 方位 角 时 ， 其 驻 留 时 间 可 以 用 天 线 在 方位 角 的 波束 宽度 yy, MERA P JE 
转速 度 w 给 出 ， 


dr (7.119) 


分 辩 率 反比 于 信号 的 积分 时 间 ， 为 ¥ =+”。 如 果 驻 留 时 间 +。< +， 信号 将 在 多 个 
空间 点 进行 积分 ， 这 使 得 一 个 点 源 的 响应 扩散 至 多 个 空间 点 ， 导 致 分 辩 率 变 得 更 粗糙 。 
另 一 方面 ， 如 果 rs >7， 系 统 没 有 充分 使 用 可 被 利用 的 信号 ， 既 然 物体 在 波 速 内 的 驻 留 
时 间 超 过 多 个 积分 时 间 ， 这 导致 更 粗糙 的 多 普 勒 分 辨 率 。 因 此 ， 对 扫描 型 连续 波 系统 ， 
最 优 的 积分 时 间 是 

Ts = 了 (7. 120) 
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sf) 





Af) 


sf) 


Jp Son 


d) 
图 7.25 有 限 信号 的 积分 时 间 与 频率 带宽 的 关系 (图 a)、 瑞 利 分 辩 率 〈 图 b)、 两 个 具有 不 同 


多 普 勒 频 移 的 信号 可 以 采用 无 限 积 分 时 间 进 行 分 辨 (图 ce) 和 
有 限 积分 时 间 增 加 信号 的 带宽 (图 d) 
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这 提供 了 可 以 获得 的 最 好 的 多 普 勒 分 辨 率 ， 同 时 对 空间 分 辨 率 没有 负面 影响 。 这 个 关 
系 与 为 扫描 辐射 计 推导 的 关系 式 (6. 199) 相同 。 因 此 ， 多 普 勒 分 辩 率 可 以 写 为 


aci. a ir- (7.121) 


注意 当 7， >7 时 ， 系 统 空间 分 辨 率 降 低 。 然 而 多 普 勒 分 辨 率 并 没有 降低 ， 只 有 在 驻 留 
时 间 内 物体 位 于 天 线 波束 内 才能 产生 多 普 勒 回 波 。 


7.5.2 调频 连续 波 


如 前 面 所 讨论 的 ， 与 安防 遥感 中 所 面临 的 工作 情形 相 比 ， 连 续 波 雷达 的 不 模糊 距 
离 太 短 ， 它 不 能 提供 任何 有 用 的 距离 信息 。 为 了 克服 这 个 限制 ， 时 变调 制 必须 以 某 种 
方式 体现 到 信号 上 。 对 于 特定 的 应 用 ， 对 信号 的 调制 必须 在 一 个 周期 内 完成 ， 此 周期 
不 小 于 所 要 求 的 双 程 时 间 延 迟 。 例 如 ， 对 违禁 品 进行 甄选 的 系统 可 能 要 求 在 Sm 的 距离 
上 工作 ， 这 种 情况 下 ， 双 程 时 间 延 迟 是 33ns。 因 此 ， 需 要 30MHz 或 者 更 低 的 调制 频率 
以 获得 Sm RRE o fae SAY TE RT WA BEA a ES KP IA ASE 
通过 调制 信号 的 幅度 以 产生 短 时 间 脉 冲 ， 因 此 ， 发 射 和 接收 之 间 的 时 间 延 迟 可 以 被 测 
量 。 然 而 ， 距 离 分 辨 率 正比 于 脉冲 时 长 ， 因 此 ， 更 高 的 距离 分 辨 率 需 要 更 短 的 脉冲 。 
因此 ， 脉 冲 的 积分 时 间 变 短 ， 降 低 了 多 普 勒 分 辨 率 。 
一 种 组 合 连续 波 雷 达 良 好 多 普 勒 分 辨 率 与 增加 不 模糊 距离 的 办 法 是 连续 调制 连续 
波 信号 的 频率 。 这 被 称 为 频率 调制 连续 波 (Frequency Modulated Continuons Wave, FM- 
CW)。 对 于 线性 频率 调制 (Linear Frequency Modulation, LFM) ， 发 射 信号 的 频率 为 
f(t) =f. * mt (1:122) 
其 中 ”是 调制 的 斜率 ， 单 位 是 Hz/s。 
线性 频率 调制 波形 也 称 为 鸟 鸣 波 形 ， 源 于 此 信号 的 频谱 与 鸟 鸣 声 音 谱 的 相似 性 。 
因此 发 射 信号 为 
Er (Dd (7. 123) 
接收 信号 为 
s,(t) sig Pe rte (7. 124) 
stb, n 为 时 间 延 迟 。 
接收 信号 与 发 射 信号 超 外 差 后 ， 基 带 信号 为 
s) SA eP Ut = A, aa ii (7:125) 
x (7.125) 第 一 个 指数 项 的 相位 是 常数 ， 代 表 回 波 信和 号 的 常数 相位 偏 移 。 因 此 ， 
它 可 以 包含 在 复 幅 度 项 里 ， 得 
s(t) 2 A! e?? (7. 126) 
其 中 
大 = 全 (7. 127) 


是 发 射 信号 与 接收 信号 的 频率 差 ， 直 接 正 比 于 距离 。 对 频率 差 的 测量 如 图 7. 26 所 示 。 
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图 7.26 发 射 信号 与 接收 信号 的 频率 差 由 调制 的 斜率 和 时 延 确定 


ÆA (7.127) 中 ,调制 是 无 限 的 ,因此 不 模糊 距离 也 是 无 限 的 。 实 际 系统 中 ， 频 
率 调制 只 能 在 有 限 带 宽 内 实现 ， 调 制 斜 率 为 
qf. Af (7. 128) 
式 中 , f 是 调制 频率 , 大 =1/T,， 由 调制 波形 的 时 间 长 度 T, 确定 ; Af 是 调制 带宽 ,或 
者 是 信号 扫描 的 频率 范围 。 
三 角 调 制 ， 如 图 7. 27 所 示 ， 与 锯齿 调制 一 样 在 实际 中 经 常 使 用 。 通 过 式 (7. 127) 
和 式 (7. 128) ， 距 离 为 


Bi 
Roo AP (7.129) 


所 能 遇 到 的 最 大 频率 差 为 Af， 因 此 最 大 不 模糊 距离 为 
R 





Li “F. (7. 130) 
这 可 以 近似 地 被 观察 到 ， 注 意 到 调制 周期 可 以 被 写 为 
(7. 131) 











图 7.27 采用 三 角 调 制 的 频率 调制 连续 波 
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如 果 物 体 是 运动 的 ， 多 普 勒 频 移 与 频率 差 相 加 ， 此 时 基带 信号 为 
shed aan (7.132) 
对 三 角 波 ， 测 量 的 频率 差 不 同 ， 这 取决 于 调制 是 位 于 上 坡 还 是 下 坡 。 图 7.28 显示 了 发 
射 信号 和 接收 信号 的 频率 。 上 坡 和 下 坡 频率 差 为 


fof, ho (7. 133) 
fa =f, tfo (7.134) 
频率 差 正比 于 距离 ， 频 率 差 可 以 通过 平均 这 两 个 频率 差 获 得 
.= tf) (7. 135) 
多 普 勒 频率 也 可 以 通过 下 式 计算 
fo ef) (7. 136) 








图 7.28 Ayashi BS AE aes, MINTER ESSO. E 


7.5.3 多 频 连 续 波 
距离 也 可 以 采用 连续 波 雷达 通过 发 射 多 于 一 个 频率 来 测量 。 多 频 连 续 波 雷达 通过 


两 个 或 多 个 未 调制 连续 波 信 号 之 间 的 频率 差 来 增 大 不 模糊 距离 。 图 7. 29 显示 了 一 个 常 
规 双 频 系 统 的 图 解 ， 发 射 载波 信号 的 频率 为 Wf, Bf, < 万。 接收 信号 为 


$3 Ae erm (7.137) 
s(t) A erbe (7.138) 
经 过 外 差 接收 后 ， 基 带 信号 为 
5.10) &A Te m (7. 139) 
wir) mÀ entm (7.140) 
因此 两 基带 信号 的 相位 差 为 


dh =2nt,9f = (7. 141) 
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其 中 
à - (f, -f.) (7. 142) 
是 两 个 载 频 的 频率 差 。 因 此 ， 距 离 为 


= cp 
RN (7.143) 


op=2u 时 ,可 获得 最 大 不 模糊 距离 ， 为 


€ 
RE "Ay (7.144) 


多 频 连续 波 雷 达 的 最 大 不 模糊 距离 在 形式 上 与 频率 调制 雷达 是 相同 的 ， 只 是 频率 
调制 连续 波 雷达 的 调制 频率 采用 多 频 连 续 波 雷达 的 频率 间隔 代替 。 


SLoi() 





图 7.29 多 频 连 续 波 雷达 


7.5.4 动 目 标 指示 雷达 


用 于 检测 运动 物体 的 雷达 系统 称 为 (Moving Target Indication MTI) 动 目标 指示 雷 
达 系 统 。 这 种 雷达 系统 通过 测量 多 普 勒 频 移 辨别 静止 背景 和 运动 物体 。 背 景 ， 在 雷达 
术语 里 被 称 为 杂 波 ， 主 要 是 静态 的 ， 因 此 产生 不 大 的 多 普 勒 移动 。 然 而 ， 它 确实 具有 
一 定 的 带宽 ， 此 带宽 为 积分 时 间 的 倒数 ， 由 式 (7.118) 给 出 。 此 外 ， 杂 波 频 率 范围 由 
于 物体 (比如 树叶 或 草 ) 小 的 运动 可 能 变 宽 。 图 7.30 显示 了 一 个 具有 运动 物体 和 杂 波 
的 回 波 信 号 的 频谱 。 由 于 背景 宽 的 空间 扩展 ， 杂 波 回 波 典 型 地 比 运动 物体 回 波 要 强 得 
多 。 为 了 改善 检测 ， 杂 波 信号 可 以 采用 高 通 滤波 器 或 一 组 多 普 勒 滤波 器 组 进行 滤 除 ， 
如 图 7.31 所 示 。 

当 雷 达 安 装 在 运动 平台 上 ， 比 如 安装 于 车 载 巡 视 一 个 区 域 ， 杂 波 回 波 信号 变 成 了 
一 个 严重 的 问题 。 对 一 个 以 速度 v 运动 的 平台 ,背景 相对 于 雷达 天 线 侧 向 的 运动 为 

v, =v,cos (0) (7. 145) 

AF, 0 是 平台 方向 与 天 线 方 向 的 夹 角 。 

作为 角度 的 函数 ， 杂 波 回 波 信号 是 正弦 曲线 ， 具 有 中 心 频率 
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运动 物体 





0 te 
图 7.30 杂 波 的 频率 响应 以 直流 为 中 心 , 动 目标 的 频率 响应 以 广 为 中 心 


杂 波 滤波 器 通 带 





图 7.31 杂 波 滤波 器 
a) 高 通 滤波 器 b) 多 普 勒 滤波 器 组 
RESP (8) (7. 146) 


c c 


B] 7.32 显示 了 一 个 雷达 测量 和 杂 波 频率 作为 角度 函数 的 图 解 。 


EH 
平台 
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图 7.32 雷达 在 运动 平台 上 的 俯视 图 (图 a) 和 杂 波 频 率 作为 天 线 指向 角 的 函数 (E b) 


由 于 天 线 的 有 限 波束 宽度 ， 在 波束 范围 内 的 背景 以 不 同 的 相对 速度 运动 ,雷达 将 
检测 到 一 定 频率 范围 内 的 杂 波 。 对 于 一 个 具有 波束 宽度 0sw， 指 向 96= 0, 方向 的 天 线 ， 
雷达 可 以 观测 到 频率 范围 限于 
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2 
"- f s (o. Sen) (7. 147) 


因为 天 线 波束 内 的 回 波 信号 是 位 于 不 同 距离 上 的 离散 物体 和 散射 点 回 波 信号 的 到 
加 ， 回 波 信号 将 是 不 相关 的 ， 将 非 相 干 到 加 。 杂 波 信号 的 多 普 勒 带宽 ， 或 杂 波 频 率 范 
围 ， 是 雷达 在 天 线 波束 范围 内 检测 到 的 最 大 多 普 勒 频率 与 最 小 多 普 勒 频率 之 差 ， 可 以 
写 为 








of, = max f, — min f, (7.148) 
在 角度 范围 
Oew Opw 
6, -全 <0<0.+ 于 (7.149) 
当 雷 达 面 向 平台 运动 方向 时 ，65, =0°*， 背 景 的 最 大 和 最 小 多 普 勒 频率 为 
2v 2v 
max f, = ehe min f, = eeos (45) (7.150) 
多 普 勒 频率 范围 为 
o 2% f. aw 
af; ari aoe (5:)] (7.151) 


这 被 称 为 前 视 杂 波 带宽 Sf 。 当 波束 指向 与 平台 运动 相 垂直 的 方向 时 ，6. = 290°, ADK 
带宽 最 宽 。 最 大 和 最 小 多 普 勒 频率 为 








max f, = = ecos (90° +o) -sa 全] (7. 152) 
min f, = Mb (90° 一 A) = -an( fre) 
杂 波 带宽 为 
gf = an “=| (7. 153) 


这 被 称 为 侧 视 杂 波 带宽 Of. Pd 7.33 显示 了 杂 波 范围 的 计算 。 

一 种 典型 的 处 理 杂 波 带 宽 的 办 法 是 用 截止 频率 为 最 大 杂 波 频率 的 高 通 滤波 器 对 信 
号 进行 简单 的 滤波 。 然 而 ， 这 种 方法 将 消除 比 平台 运动 速度 慢 的 物体 的 响应 。 此 外 ， 
杂 波 带宽 将 倾向 于 掩盖 那些 与 平台 运动 速度 接近 的 物体 。 前 视 杂 波 带宽 [ 见 式 
(7.151)]」 和 侧 视 杂 波 带宽 [ 见 式 (7.153) ] 都 正比 于 平台 速度 和 天 线 波 速 宽度 ， 因 
此 ， 增 加 速度 或 波束 宽度 将 导致 杂 波 带宽 的 增加 ， 这 将 使 得 慢 速 物体 的 检测 更 加 困难 。 
为 了 便于 采用 更 快 的 平台 速度 ， 需 要 更 罕 的 波 速 宽度 。 然 而 ， 扫 描 连 续 波 雷达 的 多 普 
勒 分 辩 率 正比 于 天 线 波 束 宽 度 【 见 式 (7.121)]， 因 此 , 平台 速度 与 天 线 波束 宽度 之 
间 内 在 的 存在 一 个 折 中 关系 ， 这 是 必须 考虑 的 。 

在 图 7.34 中 ， 对 比 了 具有 Ims 速度 〈 与 行走 中 的 人 接近 ) 物体 的 多 普 勒 频率 与 
平台 速度 分 别 为 5m/s 和 15m/s， 作 为 天 线 波束 宽度 函数 的 前 视 和 侧 视 杂 波 频率 范围 。 
在 这 个 例子 中 ,雷达 的 中 心 频率 为 30GHz。 图 中 也 显示 了 对 旋转 速度 为 w =1rad/s 的 物 
体 ， 由 式 (7.121) 给 出 的 作为 波束 宽度 函数 的 频率 分 状 率 。 随 着 波束 宽度 增加 ， 驻 留 
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-1/2 i 0 1/2 z 
图 7.33 杂 波 频率 范围 由 天 线 波 束 范 围 内 检测 到 的 最 大 与 最 小 多 普 勒 频率 之 差 定义 


时 间 增 加 ， 多 普 勒 分 辩 率 降低 ; 杂 波 范围 随 着 波束 宽度 的 增加 而 增 大 。 在 波束 宽度 分 
别 为 11* 和 4°， 平台 速度 为 5m/s 和 15m/s 时 ， 侧 视 杂 波 扩展 开始 在 运动 人 体 的 频率 响 
应 中 占 首 要 地 位 ， 这 使 得 检测 慢 速 运动 的 人 体 变 得 困难 。 以 更 罕 的 平台 速度 进行 检测 
会 更 好 ， 这 源 于 更 罕 的 杂 波 范围 。 然 而 更 快 的 平台 速度 可 以 在 较 短 的 时 间 内 覆盖 更 大 
的 范围 ， 这 在 实际 实现 中 是 一 个 好 处 。 波 束 宽 度 变 罕 ， 缩 小 杂 波 范围 ， 可 以 改善 检测 。 
然而 ， 频 率 分 辩 率 通过 驻 留 时 间 反 比 于 波束 宽度 。 因 此 ， 太 罕 的 波束 宽度 可 能 不 具备 
对 慢 速 运动 物体 检测 必需 的 频率 分 辩 率 。 





Opn’? 


图 7.34 一 个 位 于 5m/s fil I5m/s 速度 平台 上 ， 以 lrad/s 旋转 的 30Ghz 雷达 ， 以 天 线 波束 
宽度 为 函数 的 频率 分 辩 率 和 杂 波 频率 范围 ， 其 中 也 显示 了 一 个 以 lm/s 速度 
(接近 运动 人 体 速度 ) 运动 物体 的 多 普 勒 频率 
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图 7. 35a 显示 了 从 一 个 安装 于 运动 平台 项 上 的 36GHz 扫 摘 连续 波 雷达 系统 获得 的 
实验 数据 ” 。 在 这 种 情况 下 ， 平 台 是 一 个 由 人 牵引 的 轮 式 手推车 ， 另 外 两 个 人 也 出 现 
在 实验 中 ， 朝 向 雷达 或 远离 雷达 走动 。 杂 波 信号 的 正弦 振荡 和 运动 人 体 在 不 同 角度 的 
多 普 勒 频率 都 可 以 被 清楚 地 看 到 。 雷达 的 角度 可 以 通过 正弦 区 波 的 幅度 来 计算 ; 当 杂 
波 位 于 最 大 频率 时 ， 雷 达 指 向 平台 前 面 ， 在 0" 位 置 ， 并 且 杂 波 是 接近 雷达 的 ; 当 频 率 
处 于 它 最 负 值 时 ， 雷 达 指 向 平台 背面 ， 并 且 杂 波 是 远离 的 。 在 0 重复 出 现 的 点 是 拉 车 
人 的 回 波 信 和 号。 从 此 人 反射 信号 的 多 普 勒 频 移 为 0， 因为 他 对 平台 的 相对 运动 为 0。 田 
外 的 两 个 人 显示 出 非 零 的 多 普 勒 频 移 。 在 图 7.35b 中 ,正弦 杂 波 已 经 被 利用 式 
(7.151) 和 式 (7.153) 估计 出 来 ， 并 被 带 通 滤波 。 行走 人 体 的 多 普 勒 频 移 现在 清晰 地 
旦 现 出 来 ， 拉 车 人 的 回流 也 仍旧 被 保留 。 这 说 明 一 个 与 车 以 相同 速度 行走 的 人 ,虽然 
它 不 产生 多 普 勒 频 移 ， 但 还 是 能 被 检测 。 i 





b) 


图 7.35 一 个 安装 于 移动 平台 上 的 36GHz 扫描 连续 波 雷 达 的 实验 数据 ， 杂 波 的 多 普 勒 频 移 是 
正弦 曲线 ， 它 取决 于 天 线 的 方位 角 (Ba); 杂 波 频率 被 带 通 滤波 器 滤 除 后 的 实验 数据 ， 剩 下 的 
回 波 来 自 雷 达 周 围 的 运动 人 体 (© 2009 IEEE), 
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7.6 高 距离 分 辨 率 雷 达 


如 果 雷 达 系 统 可 以 分 辨 出 违禁 品 和 人 体 前 部 的 距离 ， 检 测 隐 匿 在 人 衣服 里 的 违禁 
品 可 以 通过 测量 物体 在 距离 上 的 扩展 来 实现 。 因 此 ， 为 了 能 够 通过 违禁 品 的 距离 扩展 
来 检测 出 隐匿 物体 ,需要 良好 的 距离 分 辨 率 。 良 好 的 距离 分 辩 率 可 以 发 射 短 时 间 脉 冲 
来 实现 ， 其 中 脉冲 持续 时 间 近 似 反比 于 信号 带宽 7 ~Af”; 或 者 通过 对 线性 频率 调制 信 
号 的 脉冲 压缩 来 实现 。 这 两 种 技术 都 需要 宽 的 信号 带宽 ,而且 通 常 更 宽 的 带宽 可 以 提 
供 更 高 的 距离 分 闪 率 。 采 用 宽带 宽 获 得 精细 距离 分 辨 率 的 雷达 系统 称 为 高 距离 分 辩 率 
雷达 系统 。 然 而 ,“ 高 ”和 “ 低 ” 对 分 辩 率 来 说 有 时 是 模棱两可 的 ， 因 此 这 里 采用 精 
细 和 粗糙 描述 分 辩 率 。 


7.6.1 脉冲 雷达 


脉冲 雷达 发 射 幅度 被 脉冲 调制 的 信和 号， 典型 地 假定 其 形状 为 矩形 ， 持 续 时 间 为 r， 
重复 周期 T, =1/fsanr， 其 中 fnr 是 脉冲 重复 频率 。 图 7.36 显示 了 发 射 和 接收 波形 。 发 射 
波形 的 占 空 比 是 脉冲 宽度 和 重复 周期 之 比 


ed 
ae (7. 154) 


P 


给 定 峰 值 发 射 功 率 P,， 脉 冲 波形 的 平均 功率 为 
P w = DP, (7.155) 
如 7.1 节 所 讨论 的 ， 距离 是 通过 测量 发 射 和 接收 脉冲 之 间 的 时 间 延 迟 来 测量 的 


R= (7. 156) 


对 脉冲 波形 ，7, 时 间 之 后 ， 另 一 个 脉冲 被 发 射 ， 因 此 最 大 的 不 模糊 距离 为 

Re D (7.157) 
与 连续 波 信号 的 多 普 勒 分 辩 率 由 积分 时 间 确 定 一 样 ， 脉 冲 信和 号 的 多 普 勒 分 辨 率 由 脉冲 
长 度 确定 。 因 此 ， 多 普 勒 分 辨 率 等 于 发 射 脉冲 的 带宽 为 


af=— (7. 158) 


当 雷 达 信 号 入 射 到 两 个 径 向 上 分 开 的 物体 时 ， 脉 冲 长 度 影响 雷达 辨别 一 个 物体 还 是 多 
个 物体 的 能 力 。 给 定 两 个 在 距离 上 相距 R, 的 点 源 ， 回 波 脉冲 将 在 时 间 上 相隔 

At, zt, x: (7.159) 
WR t <T, BHEBKSEAESDATSCE. TEAK, SRST AIRES, Wee Jap 
之 间 的 相对 相 移 。 因 此 ,为 了 在 脉冲 间 不 模糊 地 辨别 物体 ， 脉 冲 间 的 时 间 间 隔 必 须 大 
于 脉冲 宽度 。 因 此 ， 上 距离 分 辨 率 ， 或 者 说 可 以 被 分 辩 的 最 小 距离 间隔 为 
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BR =F (7. 160) 
以 信和 号 带宽 表示 为 
5R=5A7 (7. 161) 


一 个 用 于 检测 隐匿 违禁 品 的 系统 可 能 需要 的 距离 分 辩 率 在 几 个 厘米 的 量 级 。 为 了 
实现 2em 距离 分 辨 率 ， 信 和 号 带宽 为 7.5GHz， 这 可 从 式 〈7. 161) 推 得 。 这 一 带宽 对 超 
宽带 微波 雷达 是 可 以 实现 的 。 对 载波 频率 为 10CHz， 这 导致 相对 带宽 为 75% 。 宽 带宽 
在 毫米 波 更 容易 实现 ， 对 于 80GHz 的 载波 频率 ， 前 面 的 带宽 表示 9. 375% 的 相对 带宽 。 


发 射 脉冲 
s.) | 
: tr=2R/e | 
-一 一 一 一 一 
x) 
—_- 
发 射 泄漏 接收 脉冲 


图 7.36 脉冲 雷达 的 发 射 和 接收 波形 
TE: 发 射 时 高 功率 发 射 信号 的 一 小 部 分 泄漏 到 接收 机 ; 这 源 于 双 站 配置 中 发 射 和 接收 天 线 之 间 的 有 限 隔离 
度 ， 或 者 源 于 单 站 系统 中 开关 或 环形 器 的 泄漏 。 


HixX (7.160) 和 式 (7.161) 给 出 的 距离 分 辩 率 公式 说 明 通 过 减 小 脉冲 长 度 或 增 
加 信号 带宽 可 以 使 分 辩 率 变 得 更 精细 。 然 而 ， 减 小 脉冲 长 度 ， 为 了 保持 平均 功率 电 平 
获得 必需 的 信 噪 比 需要 增加 脉冲 峰值 功率 。 使 用 式 (7.154) 和 式 (7.155), ， 峰 值 功 


率 为 


TP 
prim (7. 162) 


因此 ,保持 平均 功率 同时 减少 脉冲 持续 时 间 导 致 峰 值 功率 增加 。 为 了 获得 精细 的 距离 
分 状 率 ， 可 能 导致 峰值 功率 太 大 而 不 易 实现 ， 因 此 下 节 将 要 描述 的 频率 调制 技术 被 
采用 。 

脉冲 雷达 系统 的 多 普 勒 分 辨 率 可 以 通过 相干 积累 多 个 脉冲 来 改善 ” 。 这 要 求 接收 
脉冲 是 相位 相干 的 ， 这 可 以 通过 使 用 自 运 行 的 本 振 在 发 射 信 号 时 ， 在 天 线 和 人 负载 之 间 
进行 切换 来 实现 。 这 样 ， 每 一 个 脉冲 与 前 面 发 射 的 脉冲 是 相位 相 王 的 。 这 样 一 系列 脉 
冲 本 质 上 是 从 一 个 连续 波 中 采样 获得 的 。 频 率 分 辩 率 反比 于 总 的 积分 时 间 7; = NT,， 其 
中 轨 是 积分 脉冲 的 个 数 。 因 此 ， 多 普 勒 频率 分 辩 率 为 
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1 Sfp 
f= ^N (7. 163) 


根据 采样 定理 ， 波 形 采样 将 导致 频率 响应 出 现在 以 .aas 为 间隔 的 离散 频 点 上 ， 如 图 
7.37 所 示 。 每 一 个 响应 具有 式 (7.163) 给 出 的 带宽 ， 总 响应 的 包 络 是 单个 脉冲 波形 
的 傅 里 叶 变 换 ， 对 一 个 矩形 脉冲 而 言 ， 甚 傅 里 叶 变 换 是 一 个 带宽 为 式 (7.158) 的 sinc 
函数 。 





图 7.37 相干 脉冲 雷达 波形 的 频谱 


7.6.2 线性 频率 调制 


距离 分 辨 率 也 可 以 通过 调制 脉冲 信号 的 频率 来 增加 信号 带宽 而 获得 改善 。 这 种 方 
法 改善 距离 分 辨 率 ， 但 并 不 改变 信号 的 持续 时 间 ， 因 此 不 改变 波形 的 峰值 功率 。 最 常 
用 的 频率 调制 形式 是 线性 频率 调制 ， 与 7.5. 2 节 中 关于 频率 调制 连续 波 雷达 的 讨论 一 
样 。 对 于 脉冲 线性 频率 调制 ， 信 和 号 可 表示 为 


s) sin je rem (7.164) 
其 中 
nena (7. 165) 
是 线性 频率 调制 的 调频 斜率 。 图 7.38 显示 了 一 个 线性 频率 调制 信号 的 时 域 、 频 域 和 
时 - 谱 联合 域 。 


当 信 号 的 带宽 改变 ， 而 持续 时 间 不 变 ， 因 此 ， 单 独 由 波形 的 频率 调制 不 改变 距离 
分 辩 率 。 增 加 带宽 的 好 处 是 通过 一 个 称 为 脉冲 压缩 的 过 程 获 得 的 。 脉 冲压 缩 实现 了 一 
个 匹配 滤波 ， 其 冲击 响应 h(r) de AEN um sCO BERIRER BIER IESU, 7 
h(t) 2s' (ty —1) (7. 166) 
式 中 , ty 是 滤波 积分 时 间 。 
对 于 被 白 高 斯 噪声 污染 的 信号 ， 采 用 匹配 滤波 ， 可 以 获得 最 大 可 能 的 信 噪 比 。 匹 
配 滤波 器 的 频率 响应 为 
H(f) =S* (fe ^ (7. 167) 
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图 7.38 脉冲 线性 频率 调制 信号 
a) 时 域 b) 频 域 c) 时 频 域 


XP, SEs 的 傅 里 时 变换 。 
匹配 滤波 器 的 输出 是 信号 和 滤波 器 冲击 响应 的 自 相 关 ， 
ef) = [s(r)a(e - dr = [s(r)s* (r -t)ar 
也 可 以 表示 为 信号 功率 谱 | SCP) |? 的 傅 里 叶 变换 


a = | ISA [2e de 


(7. 168) 


(7. 169) 


$73 F 达 235 


Ary PL, ALT), 设 为 0， 可 化 为 


seltsi) = | [80 l'età (7. 170) 
对 于 线性 频率 调制 波形 ， 匹 配 滤波 器 的 输出 为 * 
GDN ES (1 - itl sine maye( 1 HN) ler (7231735 
因此 ， 响 应 在 时 域 为 辛 格 (sinc) 函数 ， 其 4dB 宽度 为 
"5x (7.172) 


因此 ， 信 号 的 持续 时 间 已 经 被 压缩 到 了 一 个 特定 的 系数 ， 此 系数 等 于 信和 号 带宽 倒 
数 的 倍数 。 距 离 分 辩 率 由 式 (7.161) 给 出 ， 其 中 Af 是 线性 频率 调制 的 带宽 。 减 小 匹 
配 滤波 输出 信号 时 间 长 度 可 以 获得 更 好 的 距离 分 辩 率 ， 同 时 发 射 信 号 峰值 功率 并 不 需 
要 很 高 。 因 此 ， 为 了 获得 精细 距离 分 辩 率 而 增加 带宽 的 好 处 是 不 需要 减 小 信号 脉冲 的 
持续 时 间 。 图 7. 39 显示 了 对 一 个 矩形 线性 频率 调制 信号 进行 脉冲 压缩 后 ， 匹 配 滤波 器 
输出 端的 时 域 信号 。 


图 7.39 匹配 滤波 器 输出 信号 的 幅度 


7.6.3 步 进 频率 调制 


宽带 宽 也 可 以 通过 发 射 一 系列 连续 的 频率 增加 的 单 频 脉冲 获得 ， 这 种 调制 方法 称 
步 进 频 调制 。 一 个 具有 N 个 频率 ， 频 率 间隔 为 的 步 进 频 波形 为 , 


Sep(t) = Y IH (rete (7.173) 
式 中 ，7 是 波形 总 长 度 。 
总 带宽 为 
Af~ Nof (7.174) 
因此 ， 距 离 分 辩 率 为 
ôR = 一 (7.175) 


步 进 频 波形 如 图 7. 40 所 示 。 
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图 7.40 步 进 频 波形 在 时 域 (上 面 ) 和 时 - 频 域 (下 面 ) 
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第 8 章 成 像 系统 


安防 成 像 系统 用 于 对 场景 、 人 员 或 物体 进行 二 维 成 像 ， 从 而 实现 对 违禁 品 或 侵入 
者 的 检测 。 安 检 成 像 系 统 包括 主动 成 像 系统 和 被 动 成 像 系统 。 主 动 成 像 系 统 通过 测量 
物体 或 人 体 反射 的 信号 ， 生 成 物体 的 ( 相对) 反射 率 或 距离 图 像 。 被 动 成 像 系 统 测量 
物体 或 人 体 发 射 或 反射 的 热 辐射 ,基于 相对 辐射 测量 温度 形成 图 像 ， 构 成 物体 的 相对 
辐射 测量 温度 。 第 1 章 简要 介绍 了 主动 和 被 动 毫米 波 成 像 系 统 的 实例 ， 展 示 了 扫描 和 
凝视 成 像 系统 的 成 像 结果 ， 并 给 出 了 一 些 违禁 品 检测 的 实例 。 除 此 之 外 ,成像 系统 还 
可 以 用 于 侵入 者 检测 和 遗 蔽 物 的 穿 透 成 像 。 

为 了 使 成 像 系 统 生 成 有 用 的 图 像 ， 系 统 需要 足够 高 的 空间 分 辨 率 ， 从 而 使 图 像 包 
含 足够 多 的 像素 。 空 间 分 辩 率 与 成 像 愧 感 器 的 最 大 电 尺 寸 成 反比 。 所 以 ， 当 遥感 器 尺 
寸 相 同时 ， 工 作 频 率 越 高 的 系统 获取 的 图 像 分 辩 率 越 高 。 因 此 ， 安 防 成 像 系统 通常 工 
作 于 毫米 波 或 太 赫 效 频段 。 对 于 一 个 合理 、 紧 次 的 系统 ， 当 其 工作 频率 低 于 30GHz 时 ， 
过 低 的 分 辩 率 将 使 图 像 中 的 像素 尺寸 超过 被 检测 物体 (如 隐匿 武器 ) 的 尺寸 。 毫 米 波 
成 像 系统 的 工作 频率 也 可 以 设计 在 大 气 窗口 ， 从 而 降低 大 气 衰减 ， 提 高 系统 的 作用 路 
离 ， 典 型 的 工作 频率 有 94GHz 等 。 

成 像 系统 可 分 为 扫描 成 像 仪 和 凝视 成 像 仪 两 类 。 扫 描 成 像 仪 可 以 被 进一步 划分 为 
机 械 扫 描 系 统 和 电 扫描 系统 。 凝 视 成 像 仪 则 主要 包括 干涉 成 像 阵列 系统 和 焦 平面 成 像 
阵列 系统 。 毫 米 波 扫 描 成 像 系统 通常 采用 准 光 技术 ,利用 透镜 或 抛物 反射 面 将 入 射 的 
辐射 聚焦 到 一 个 检测 器 〈 俩 源 ) 或 检测 器 阵列 中 。 准 光 技 术 也 可 被 应 用 于 凝视 成 像 系 
统 ， 比 如 焦 平 面 成 像 系 统 。 然 而 ， 为 了 使 焦 平面 系统 获得 较 高 的 分 辨 率 ， 系 统 通常 需 
要 大 量 的 检测 器 ， 这 通常 会 受到 功 耗 、 体 积 和 成 本 等 因素 的 限制 。 因 此 ， 这 类 系统 的 
接收 阵列 通常 由 较 少 的 检测 右 构 成 ， 并 通过 对 反射 面 的 机 械 扫 描 实 现 对 波束 指向 的 调 
整 。 系 统 通过 透镜 实现 对 信号 的 聚焦 ， 因 此 检测 器 中 的 天 线 并 不 需要 提供 较 高 的 指向 
性 。 如 此 一 来 ， 检 测 器 的 体积 可 以 很 小 ， 并 且 检 测 器 之 间 的 间隔 也 比较 近 ， 这 为 系统 
形成 密集 的 波束 提供 了 便利 。 可 以 看 到 ， 较 小 的 检测 器 间隔 有 利于 提高 成 像 仪 的 紧凑 
性 和 获取 较 高 的 像素 数量 。 

毫米 波 扫 描 式 成 像 仪 通常 由 准 光 系统 组 成 ， 通 过 单个 透镜 或 多 个 抛物 反射 面 组 成 
的 传输 系统 将 电磁 辐射 导 和 人 到 单个 检测 器 内 ， 或 通过 机 械 旋 转 的 反射 镜面 导 和 人 到 检测 
器 阵列 中 ”” 。 这 类 系统 也 可 用 单个 的 高 增益 接收 器 加 机 械 旋 转 的 反射 器 方式 或 通过 
机 械 旋转 的 高 增益 天 线 实 现 。 由 于 机 械 扫描 方式 在 体积 、 重 量 和 成 像 时 间 方 面 存 在 缺 
陷 ， 因 此 后 续 的 研究 方向 转移 到 电 扫 描 相 控 阵 系 统 上 。 在 毫米 波 频段 上 ， 相 控 阵 更 容 
易 通 过 行 波 天 线 构成 的 频率 扫描 阵列 实现 ， 例 如 缝隙 波导 等 ， 且 这 种 方式 比 通过 独立 
的 天 线 和 移 相 器 构成 的 相 控 阵 复杂 度 低 ， 花 费 更 少 ”-” 。 干 涉 式 成 像 仪 系统 的 研究 是 
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安防 遥感 领域 的 新 方向 ， 而 且 这 类 系统 的 实现 方式 各 不 相同 。 对 于 二 维 干涉 式 成 像 
仪 ”” ， 其 原理 是 通过 在 一 维 干涉 式 成 像 仪 的 正 交 方 向 进行 机 械 或 电 扫 描 ， 并 将 其 结 
Autem, 
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念 。 对 于 准 光 波束 聚焦 探测 的 方式 可 参考 本 章 参考 文献 【30，31] 。 前 序章 节 在 讨论 辆 
射 计 和 雷达 系统 时 已 经 介绍 了 用 于 扫描 式 成 像 仪 的 探测 器 的 基本 概念 。 扫 描 式 成 像 仪 
可 以 利用 天 线 波束 扫描 并 进行 逐次 测量 直接 获得 图 像 。 其 测量 结果 (例如 辐射 温度 、 
反射 系数 或 距离 ) 都 由 观测 图 像 中 当前 的 像素 位 置 决定 。 本 章 首先 要 讨论 的 是 一 般 的 
扫描 系统 的 设计 指标 ， 包 括 视 场 范围 、 空 间 分 辩 率 和 积分 时 间 。 

本 章 的 主要 关注 点 是 干涉 式 成 像 系统 的 理论 和 设计 指标 。 由 于 干涉 式 成 像 仪 的 成 
像 方 式 并 不 像 扫 描 式 成 像 仪 那么 简单 ， 因 此 需要 对 其 成 像 的 理论 基础 进行 详细 论述 。 
干涉 式 成 像 仪 在 安防 遥感 领域 的 应 用 是 在 射电 天 文 和 卫星 遥感 研究 基础 的 推动 下 ， 于 
最 近 发 展 起 来 的 。 由 于 可 以 减 小 体积 、 重 量 ` 功 耗 和 成 本 ， 其 在 高 分 辨 毫米 波 成 像 仪 
的 应 用 上 有 着 巨大 的 潜力 。 于 涉 式 成 像 仪 是 一 种 凝视 系统 ， 不 需要 机 械 扫描 进行 成 像 ， 
且 采 用 相 控 阵 中 的 一 部 分 构成 稀 朴 阵列 即 可 得 到 等 同 于 满 阵 效果 下 的 空间 分 辩 率 。 但 
随 着 干涉 式 成 像 仪 天 线 数目 的 增加 ， 大 量 的 互相 关 操 作 带 来 的 运算 复杂 度 将 限制 其 发 
展 。 随 着 数字 处 理 系统 的 发 展 ， 这 一 限制 不 会 成 为 制约 干涉 式 成 像 仪 的 瓶颈 。 


8.1 扫描 式 成 像 系统 


8.1.1 扫描 式 成 像 仪 分 类 


扫描 式 成 像 方 法 包含 机 械 扫 描 和 电 扫 描 两 种 方式 。 机 械 扫 描 采 用 旋转 电动 机 了 驱动 
天 线 波束 ， 包 括 旋 转 天 线 或 反射 镜 两 种 方式 。 其 中 反射 镜 的 作用 是 将 静 置 天 线 的 波束 
引导 到 所 需 空间 位 置 。 机 械 扫 描 仅 需要 一 根 单独 的 天 线 和 一 套 接收 机 ， 因 此 机 械 扫描 
的 成 本 低 于 其 他 扫描 方式 。 反 射 镜 可 以 通过 镜面 实现 高 增益 天 线 波束 的 转移 ,或 者 采 
用 抛物 面 实现 低 增 益 天 线 的 波束 聚焦 。 天 线 或 射频 前 端 本 身 可 以 用 机 械 方 法 实现 扫描 ， 
但 扫描 过 程 中 的 机 械 振动 导致 的 瞬 态 噪声 会 对 高 频率 系统 的 工作 带 来 不 良 影响 。 从 品 
声 抑制 和 设计 简化 角度 出 发 ， 可 以 仅 将 引导 波束 的 反射 镜 或 抛物 面 连接 到 电动 机 振动 
器 上 ， 因 而 对 噪声 敏感 的 接收 机 硬件 与 机 械 振动 可 以 实现 良好 隔离 。 多 个 天 线 可 以 采 
用 扇形 配置 同时 使 用 ， 甚 中 每 个 天 线 可 以 反射 邻近 像素 点 以 降低 成 像 时 间 。 

从 成 本 角度 考虑 ， 机 械 扫 描 成 像 系 统 与 其 他 扫描 或 凝视 系统 相 比 具有 明显 的 优势 。 
在 主动 式 毫米 波 遥 感 器 系统 中 ，TR 组 件 (TR = transmitter/receiver 发 射 接收 设备 ) 需 
要 高 增益 和 低 噪 声 系数 的 放大 器 和 具有 下 变频 功能 的 混 频 器 (将 高 频 信 和 号 降低 到 可 以 
进行 模拟 一 数字 转换 的 频率 ) ， 因 此 TR 组 件 占据 了 大 部 分 成 本 。 被 动 式 系统 仅 需 要 低 
噪声 放大 器 和 混 频 器 ， 但 与 主动 式 扫描 系统 相 比 ， 低 噪声 放大 器 需要 更 低 的 噪声 系数 
和 更 高 的 增益 。 在 阵列 式 成 像 系 统 中 ， 大 量 TR 组 件 中 的 毫米 波 放大 器 和 混 频 器 占据 了 
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大 部 分 成 本 。 机 械 扫描 成 像 系统 仅 需要 一 个 天 线 和 一 套 TR 组 件 ， 因 此 在 成 本 上 远 低 于 
需要 大 量 TR 组 件 的 阵列 式 成 像 系 统 。 

电 扫 描 成 像 系 统 采用 阵列 式 多 个 单元 天 线形 式 实现 ， 通 过 调节 每 个 天 线 的 相对 相 
移 实现 指向 特定 位 置 的 合成 波束 。 如 4.5 节 所 述 ， 相 控 阵 系统 的 相 移 由 移 相 器 实现 ， 
典型 的 为 PIN 二 极 管 组 成 的 开关 阵列 ， 其 位 置 通常 位 于 单元 天 线 的 后 部 ,或 者 可 以 采 
用 改变 发 射频 率 的 方式 改变 相 邻 单元 之 间 的 间隔 (以 波长 计算 ) ， 从 而 实现 移 相 。 主 动 
式 相 控 阵 成 像 系统 可 以 设计 为 数字 式 TR 组 件 ， 其 中 移 相 器 位 于 单元 天 线 后 方 。 但 在 毫 
米 波 波段 使 用 多 个 放大 器 的 成 本 较 高 ， 且 在 单元 间隔 小 于 一 个 波长 的 情况 下 ， 把 大 量 
毫米 波 器 件 集中 在 TR 组 件 中 依然 是 个 工程 实现 上 的 难题 。 一 种 更 加 经 济 的 实现 方式 是 
采用 组 合式 馈 电 网 络 ， 在 各 个 单元 连接 处 将 发 射 或 接收 的 信号 合成 起 来 。 此 时 移 相 器 
依然 是 不 可 或 缺 的 ， 且 需要 额外 的 放大 器 以 补偿 合成 网 络 的 幅度 损耗 。 

一 部 分 阵列 设计 支持 通过 改变 频率 实现 波束 扫描 的 方式 。 这 些 系 统 通常 采用 行 波 
天 线 实 现 ， 例 如 波导 缝隙 阵列 天 线 等 。 由 于 波束 辐射 本 身 物 理 特 性 的 限制 ， 行 波 天 线 
的 波束 扫描 只 能 在 一 个 维度 中 实现 ， 因 而 成 像 系 统 在 男 一 个 正 交 方 向 需要 另外 一 种 扫 
描 方式 以 实现 二 维 成 像 。 在 实践 中 ， 这 个 问题 的 解决 方案 是 采用 将 行 波 天 线 阵列 并 列 
放置 的 方式 实现 另 一 个 维度 的 相位 变化 。 行 波 天 线 阵列 仅 需 要 一 个 输入 通道 ， 因 此 需 
要 的 放大 器 数量 大 大 减少 。 在 实际 系统 实现 中 ， 在 一 个 维度 使 用 一 种 扫描 方法 ， 而 在 
另 一 个 维度 使 用 另 一 种 扫描 方式 的 系统 设计 并 不 少见 ， 如 在 方位 面 采用 频率 扫描 ， 而 
在 俯仰 面 采 用 电 扫 描 。 机 械 扫描 也 可 以 和 相位 扫描 组 合 使 用 。 

电 扫 描 系 统 的 潜在 优势 是 具有 比 机 械 扫描 更 快 的 扫描 速度 ， 其 原因 在 于 机 械 扫描 
中 存在 波束 传输 回 到 初始 点 的 时 间 。 电 扫描 的 劣势 主要 在 于 实现 一 个 完整 的 成 像 系统 
需要 更 多 的 放大 器 。 被 动 式 相 控 阵 系统 需要 每 个 天 线 后 面 有 一 个 低 噪 声 接收 放大 器 ， 
而 主动 式 系统 额外 需要 发 射 放大 器 和 开关 或 环形 器 。 频 率 扫 描 成 像 系统 还 存在 发 射 波 
形 频 率 控制 困难 的 缺点 ， 因 为 一 组 特定 的 频率 只 能 针对 一 组 特定 的 辐射 方向 。 典 型 的 
扫描 式 成 像 系统 如 图 8. 1 所 示 。 

扫描 式 成 像 仪 测量 得 到 的 空间 位 置 的 顺序 取决 于 成 像 系统 的 体制 ， 如 图 8. 2 所 示 。 
通常 情况 下 ， 扫 描 器 在 一 个 维度 内 移动 波束 并 穿 过 要 求 的 视 场 范围 ， 再 移动 到 下 一 个 
扫描 线 位 置 。 电 扫描 可 以 在 很 短 的 时 间 内 实现 从 前 一 扫描 线 末 端 到 下 一 扫描 线 的 起 始 
位 置 ， 因 而 成 像 像素 与 空间 位 置 的 顺序 无 关 。 为 实现 同样 的 操作 ， 机 械 扫描 需要 一 定 
的 重 置 时 间 ， 因 此 在 一 定 的 成 像 时 间 限 制 下 ， 机 械 扫描 比 电 扫描 需要 更 长 的 工作 时 间 。 
机 械 扫描 通常 使 用 振荡 模式 ， 即 在 一 条 扫描 线 完成 后 立即 反 向 进入 下 一 扫描 线 ， 或 者 
采用 圆锥 扫描 方式 以 减少 旋转 器 悬 停 的 时 间 。 在 机 械 扫描 和 电 扫 描 组 成 的 混合 系统 中 ， 
通常 在 一 个 维度 中 采用 电 扫 描 实 现 快速 扫描 ， 而 在 男 一 个 维度 中 采用 速度 较 慢 的 机 械 
扫描 。 
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扫描 式 成 像 系统 的 分 类 


图 8.1 





图 8.2 扫描 方式 举例 (从 左 至 右 分 别 为 机 械 扫 描 、 电 扫描 和 混合 扫描 方式 ) 
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8.1.2 扫描 式 系统 的 性 能 


8.1.2.1 视 场 范围 和 空间 分 辩 率 

扫描 式 成 像 系统 的 成 像 过 程 受制 于 系统 硬件 
的 时 间 和 空间 特性 。 由 系统 设计 所 决定 的 成 像 空 
间 参 量 主要 包括 视 场 范围 和 空间 分 辨 率 ， 而 首要 
的 时 间 特 性 是 成 像 帧 率 ， 其 定义 为 系统 更 新 独立 
图 像 的 频率 。 成 像 系 统 的 空间 特性 主要 包括 视 场 
范围 和 图 像 中 的 像素 数 ， 如 图 8.3 所 示 。 方 位 面 
和 俯仰 面 的 空间 分 辩 率 取 次 于 像素 的 尺寸 ， 其 决 





定 因素 为 天 线 的 波束 宽度 。 

A0 = 0, Ad = 中 bw (8.1) 
式 中 ，A6 是 俯仰 面 空间 分 辨 率 ; Ad 是 水 平面 空 图 8.3 扫描 成 像 系 统 的 
间 分 辩 率 。 视 场 范围 和 空间 分 辩 率 


视 场 范围 取决 两 个 维度 内 的 像素 数量 。 设 方 
位 面 和 俯仰 面 像素 数量 分 别 为 mw 和 nn， 两 个 维度 内 的 视 场 范围 分 别 为 


FOV,=mA@ FOV,=nAg (8.2) 
其 中 FOV, fü FOV, 量 纲 为 弧度 。 总 的 视 场 范围 量 纲 为 立体 弧度 ， 即 
FOV = FOV,FOV, = mnA@Ad (8.3) 
如 果 俯 仰 面 和 方位 面 波束 宽度 相等 ， 总 的 视 场 范围 为 
FOV =NA® (8.4) 
其 中 入 =mn， 是 一 幅 图 像 中 的 总 像素 数 。 


812.2 ME 
BURA HE B DEC f. 取决 于 波束 扫描 的 像素 数量 以 及 每 个 像素 的 观测 时 间 。 观 测 时 
间 取 决 于 主动 和 被 动 系统 的 积分 时 间 。 主 动 成 像 系统 采用 发 射 脉冲 波形 ， 因 而 可 以 采 
用 脉冲 积分 方式 改善 角度 位 置 准确 度 ， 这 种 方法 称 为 相干 脉冲 积分 。 而 连续 波 主动 式 
系统 和 被 动 式 系统 需要 通过 延长 积分 时 间 方 式 实现 更 准确 的 分 辩 率 和 温度 灵敏 度 。 在 
一 次 成 像 时 间 (2/7) 内 ， 一 个 二 维 扫描 成 像 系统 必须 在 每 个 像素 处 都 进行 停留 。 
二 维 扫描 成 像 仪 的 观测 时 间 可 以 表示 为 
ed (8.5) 
或 者 以 观测 时 间 表 示 的 帧 率 为 | 
fan "RE (8. 6) 
如 果 成 像 仪 仅 在 一 个 维度 中 进行 扫描 ， 而 在 其 他 维度 中 使 用 扇形 波束 覆盖 ， 则 帧 率 为 
one (8.7) 
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244 微波 毫米 波 安 防 送 感 技术 


8.2 干涉 式 成 像 系统 


干涉 式 成 像 仪 利用 一 个 稀疏 的 辐射 计 接 收 机 阵列 以 获得 视 场 范围 内 的 图 像 。 不同 
于 扫描 成 像 仪 , 干涉 式 成 像 仪 属于 凝视 成 像 ， 不 需要 机 械 扫 描 。 此 外 ,干涉 式 成 像 仪 
的 分 辨 率 等 同 于 一 个 具有 相同 最 大 阵列 尺寸 相 控 阵 的 分 辨 率 ， 相 比 于 完全 填充 的 相 控 
阵 ， 它 具有 重量 轻 、 功 耗 小 等 优点 。 干 涉 式 成 像 仪 本 质 上 是 由 一 组 相关 辐射 计 组 成 ， 
这 些 相关 辐射 计 用 来 对 稀 琉 阵 列 中 任意 两 个 天 线 接收 到 的 信号 进行 两 两 相关 运算 ， 因 
此 ， 相 关 器 是 描述 干涉 式 成 像 系 统 复杂 度 的 一 个 关键 指标 。 由 于 稀 琉 阵列 带 来 的 优势 ， 
干涉 式 成 像 仪 已 经 被 越 来 越 多 地 应 用 在 安防 领域 ,例如 违禁 物品 检测 。 对 于 干涉 式 成 
像 仪 ， 天 线 接收 到 的 信号 首先 被 下 变频 为 中 频 信号 ， 再 进行 数字 采样 ， 从 而 采用 数字 
相关 器 代替 模拟 相关 器 。 本 节 将 分 析 干 涉 式 成 像 仪 的 基本 原理 ， 及 其 在 安防 遥感 领域 
的 应 用 。 


8.2.1 简介 


干涉 成 像 技术 起 源 于 20 世纪 中 期 用 来 观察 天 文 活动 的 射电 天 文学 ””。 射 电 天 
文学 家 们 发 现 通 过 计算 两 个 天 线 输出 信号 的 互相 关 的 同时 移动 一 个 天 线 , 使 得 在 观测 
时 间 内 获得 一 系列 不 同 的 基线 ， 从 而 获得 一 幅 分 辨 率 等 同 于 一 个 具有 相同 最 大 基线 的 
天 线 阵列 分 辨 率 的 辐射 图 像 。 地 球 的 自转 有 相同 的 功能 ， 这 里 的 投影 基线 (通过 源 观 
测 的 基线 ) 随 着 地 球 的 转动 而 变化 。 这 个 概念 可 以 扩展 到 二 维 射电 望远镜 阵列 ,例如 
在 美国 新 墨西哥 州 的 甚大 天 线 阵 (Very Large Array，VLA)。 在 20 世纪 后 期 ,综合 和 孔 
径 的 概念 被 应 用 到 卫星 遥感 领域 ， 以 获得 地 球 表面 温度 分 布 ”” 。 通 过 在 不 同 的 频段 
测量 地 球 的 辐射 亮 温 ， 可 以 获得 其 表面 的 多 种 性 质 ， 例 如 土壤 湿度 。 类 似 于 射电 天 文 
中 的 应 用 ， 相 比 于 实 孔 径 和 完全 填充 的 相 控 阵 ， 稀 朴 的 干涉 式 成 像 系 统 更 轻 更 容易 部 
署 在 卫星 上 。 

安防 和 遥感 作为 一 个 新 兴 的 领域 ， 正 在 利用 许多 在 射电 天 文 和 卫星 遥感 领域 发 展 的 
干涉 成 像 技 术 。 尽 管 在 应 用 场景 上 存在 差距 ,干涉 成 像 的 许多 基本 原理 适用 于 所 有 领 
域 。 对 于 这 三 个 应 用 领域 ,最 主要 的 区 别 是 观测 距离 。 在 射电 天 文中 ， 待 观测 源 通常 
都 位 于 数 百 个 光 年 以 外 ,太阳系 中 距离 最 近 的 待 观测 物体 也 在 数 千 公 里 以 上 。 在 卫星 
遥感 中 ， 卫 星 遥 感 器 和 地 球 表面 的 距离 为 数 百 公里 。 而 对 于 安防 遥感 应 用 ， 迁 感 器 与 
物体 之 间 的 距离 很 少 超过 几 十 米 。 尽 管 在 这 3 个 领域 中 观测 距离 具有 巨大 差距 ,但 只 
要 物体 位 于 天 线 的 远 场 区 域 ,干涉 成 像 理 论 都 将 适用 。 

观测 时 间 是 干涉 仪 应 用 于 这 3 个 领域 的 另 一 个 重要 的 区 别 。 对 于 射电 天 文 阵列 ， 
只 要 观测 源 不 被 地 球 遮 挡 ， 测 试 可 以 持续 观测 数 个 小 时 ， 而 且 能 够 将 多 天 的 测量 结果 
进行 整合 。 相 比 之 下 ， 由 于 测量 平台 在 运动 ， 卫星 遥感 阵列 必须 在 感 兴趣 的 观测 点 离 
开 天 线 波束 范围 之 前 完成 测量 。 如 第 6 章 所 述 ， 辐 射 计 的 灵敏 度 随 着 观测 时 间 的 增加 
而 提高 ， 因 此 射电 天 文 阵列 具有 观测 极 弱 物体 的 能 力 ， 同 时 ， 由 于 有 限 的 积分 时 间 将 
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导致 卫星 遥感 阵列 的 灵敏 度 降 低 。 对 于 安防 成 像 仪 ， 由 于 观测 物体 也 不 可 能 长 期 地 位 
于 阵列 的 波束 内 ， 因 此 其 在 观测 时 间 方 面 与 卫星 遥感 成 像 仪 类 似 。 干 涉 式 成 像 仪 在 射 
电 天 文 和 卫星 遥感 领域 所 显示 出 来 的 优势 ， 同 样 适用 于 安防 遥感 成 像 领 域 ， 例 如 ， 在 
稀 玻 阵列 的 情况 下 ， 可 以 达到 与 完全 填充 的 相 控 阵 相同 的 图 像 分 辩 率 。 


8.2.2 成 像 原 理 


干涉 式 成 像 仪 是 由 一 组 互相 关 接收 机 组 成 的 ， 因 此 这 里 对 第 6 章 介绍 过 的 相关 辐 
射 计 的 响应 先 做 一 个 回顾 。 特 别 要 指出 的 是 ， 第 6 章 主 要 是 针对 点 源 情况 进行 讨论 的 ， 
对 成 像 仪 来 说 更 注重 分 析 相 关 辐 射 计 对 分 布 源 的 响应 ; 通过 这 个 分 析 ， 可 以 看 到 互相 
关 接 收 机 作为 空间 滤波 接收 机 的 特性 能 够 被 更 明显 地 展示 出 来 。 成 像 过 程 是 要 首先 对 
辐射 源 的 空间 频率 进行 离散 采样 ， 而 每 一 空间 频率 对 应 一 对 天 线 ， 或 叫 作 基 线 。 在 每 
一 空间 频率 上 的 测量 值 称 为 可 视 度 函数 ， 它 通过 传 里 叶 变 换 与 辐射 源 的 辐射 温度 分 布 
相关 联 。 成 像 时 ， 要 利用 健 里 叶 变 换 对 在 空间 频率 上 采样 的 可 视 度 函 数值 进行 处 理 。 

为 进行 二 维 成 像 ， 需 要 在 两 个 正 交 的 角 维 度 上 对 空间 辐射 进行 测量 。 为 使 叙述 简 
单 ， 在 后 面 几 节 关于 干涉 式 成 像 的 讨论 中 将 从 一 维 成 像 说 起 ， 因 为 一 维 情况 的 许多 概 
念 可 以 更 简明 地 进行 描述 ， 且 可 以 直接 推广 至 二 维 情况 。 另 外 ， 相 干 式 成 像 仪 是 有 一 
组 两 天 线 单元 的 相关 辐射 计 所 组 成 ， 而 每 对 天 线 的 条 纹 方 向 图 和 带宽 方向 图 实际 上 是 
沿 着 天 线 基线 的 一 维 响应 。 关 于 二 维 成 像 的 内 容 ， 包 括 相 干 阵列 ， 将 在 分 析 完 一 维 响 
应 之 后 进行 讨论 。 
8.2.2.1 可 视 度 函数 

二 元 相关 接收 机 的 原理 如 图 8. 4 所 示 ， 假 定 
发 射 源 位 于 p 点， 如 式 (6.58) 所 示 ， 人 射 到 两 
个 接收 天 线 的 功率 谱 为 

P, (s1) = S2T(s )A s ) dfs, (8.8) 


kA 
Pra (82) 9T, ) As, ) dfds, (8.9) 


AF, s, 表征 从 天 线 i 到 点 源 p 之 间 的 矢量 ; A, 
表示 单元 天 线 的 有 效 面积 ; T 为 源 的 辐射 温度 ; 





4 为 天 线 方向 图 。 

由 于 热 辐射 的 极 化 方向 是 随机 的 ， 而 天 线 的 
极 化 方向 是 特定 的 ， 因 而 式 (8.8) A (8.9) 图 8.4 一 个 观测 分 布 源 的 
仅 表 征 了 人 射 到 天 线 口 径 总 功率 的 一 半 ， 其 中 的 二 元 相关 接收 机 


1/2 项 被 亮 温 的 定义 式 (6.47) 中 的 因子 2 抵 
消 。 每 个 接收 机 的 电压 v 正比 于 接收 机 功率 的 方 均 根 。 假 定 观 测 源 位 于 单元 天 线 的 远 
场 区 域 ， 则 

(ste l=1s| (8. 10) 
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因此 ， 其 具有 一 致 的 电压 幅度 响应 同时， 相位 偏差 为 $6 =2mf.(5, =s) =2af.7,, K 
ipe eG hh i 复 相关 器 的 输出 响应 为 


r(t) =(0,(t)v,(t)) = ATOA) **dfdo (8. 11) 


xo dicte OUR tur eae 
Ail 2f, 分 量 相 乘 得 到 ， 如 6. 4. 3 WR, REPRISE ATHE BUB SURE BS IR UB UC PTUS 
除 。 在 频 域 和 空间 上 进行 积分 ， 获 得 干涉 仪 的 响应 为 


r(r) = KOOLON (8. 12) 


其 中 下 为 第 6 章 中 描述 的 带宽 方向 图 ， 它 起 源 于 接收 机 的 有 限 带 宽 。 指 数 项 描述 了 复 
的 条 纹 方 向 图 案 ， 对 于 一 个 非 复 相关 器 ， 其 对 应 的 条 纹 方向 图 案 为 一 个 余弦 函数 。 理 
论 上 ， 上 式 的 积分 限 为 整个 球面 ， 而 实际 中 ,通常 受 限 于 有 限 的 天 线 方向 图 和 带宽 方 
向 图 ， 使 其 具有 较 罕 的 角 范 围 。 在 此 角 范 围 内 ， 若 物体 占有 更 小 的 角度 ， 则 积分 限 将 


减 小 为 物体 所 占有 的 角度 范围 。 
天 线 接收 到 信和 号 辐射 的 几何 时 间 延 迟 为 
7,=—D + s- L-Dsing (8. 13) 
因此 ， 由 于 几何 时 间 延 迟 和 辐射 频率 导致 的 条 纹 洗涤 函数 的 相位 为 
fire Dsing =D, sing (8. 14) 
其 中 
nis 2 (8.15) 
描述 了 天 线 组 成 的 基线 ， 单 位 为 波长 。 因 此 ， 干 涉 仪 的 响应 nege 
r(6) = M, [roaro "db = nD.) (8. 16) 


其 中 了 被 称 为 可 视 度 函 数 ， 为 
W(D,) = [7(0)A(6) FCD» 


因此 ， 不 同 于 点 源 物 体 情况 下 ， 相关 干涉 仪 的 响应 应 正比 于 物体 的 辐射 亮 温 ， 在 扩展 物 
体 情 况 下 ， 相 关 干 涉 仪 的 响应 同 辐射 区 域 的 可 视 度 函数 成 正比 。 为 了 获得 场景 内 的 温 
度 图 像 ， 测 得 的 可 视 度 必 须 转换 为 辐射 亮 温 ， 两 者 之 间 满 足 傅 里 叶 变换 的 关系 。 
假定 干涉 仪 观测 位 于 0, 角 的 点 源 物体 ， 则 其 亮 温 分 布 为 
T(0) =T,8(0-0,) . (8.18) 


[?75, sind 


d8 (8. 17) 


此 时 ， 可 视 度 函 数 为 


) ee 


V(D,) =T,A( 0) F( 6, (8. 19) 


同时 , 干涉 仪 的 响应 为 
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D, s0) «2 ST,A() FO) ef nh (8.20) 


Hi EEEN a 
形 通 带 ， 其 带宽 方向 图 为 


F(6, = J-Afsinc Cf sing) (8.21) 
其 产生 了 复 的 干涉 仪 响应 
r(8,) = LT fA (8) sine( mAf sing, "P ae (8.22) 
其 实 部 为 
me(b) = rag AFA ( 8) cos (2D, sind, ) sinc mAf D —sin® ) (8.23) 


FRERE (oi) BARRAS TRI f E NÉ 
应 完全 一 致 。 当 观测 一 个 点 源 物 体 时 ， 天 线 对 所 测 得 的 可 视 度 函 数 等 于 该 点 源 的 经 过 
和 天线， 带宽 方向 图 和 条 纹 方 向 图 案 的 空间 滤波 处 理 后 的 辐射 亮 温 。 
8.2.2.2 可 视 度 与 辐射 温度 之 间 的 傅 里 时 变换 关系 

干涉 仪 的 响应 是 直接 测量 辐射 区 域 的 可 视 度 ， 然 而 图 像 需要 以 辐射 温度 的 形式 表 
征 。 可 视 度 函数 与 场景 温度 之 间 存 在 伟 里 叶 变 换 的 关系 ， 因 此 采样 足够 的 空间 频率 ， 
反 演 测量 的 可 视 度 函数 ， 就 可 以 获得 要 求 的 辐射 温度 图 像 。 通 常情 况 下 ， 可 视 度 函数 
为 


£27 Pai gis 


V(D,) = [core (8.24) 


其 中 
T(8) =T(0)A(6) F(@) (8. 25) 
被 称 为 修正 的 辐射 温度 ， 其 为 被 天 线 方向 图 和 带宽 方向 图 修正 后 的 真实 辐射 温度 。 
式 (8.24) 中 的 指数 项 ， 可 以 通过 基线 和 方向 余弦 进行 描述 ， 方 向 余弦 的 定义 为 


y =cos( T = e) = sin (8. 26) 
其 中 
age ae (8.27) 
VE 和 
此 时 ， 可 视 度 函数 转变 为 
VOD) = [foyer dy 8. 28 
(D,) [te dm (8.28) 
将 上 式 分 母 项 归 人 修正 辐射 温度 中 


V(D,) = [T (ey (8.29) 
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此 时 ， 修 正 辐射 温度 变 为 


po -TODA EC) M 
(y) as ( ) 

如 果 物 体 的 温度 分 布 占 有 较 小 的 视 场 角度 范围 ， 使 得 y^ = sin’ <<1， 同 时 
T'(y) =T(y) (8.31) 


在 安防 成 像 应 用 中 ， 这 种 假设 通常 都 是 成 立 的 。 对 于 安全 检测 成 像 的 视 场 范 围 ， 其 视 
场 角度 只 需要 在 几米 的 成 像 距 离 内 足以 观测 一 个 人 的 范围 ,因此 较 大 的 偏离 角度 并 不 
包含 在 图 像 以 内 。 因 此 可 视 度 变 为 


V(D,) = i T(y) cP "dy (8. 32) 


上 上 式 表征 了 以 基线 为 单位 的 可 视 度 函数 与 以 方向 余弦 为 单位 的 修正 辐射 温度 之 间 满 足 
傅 里 叶 变 换 关 系 。 因 此 ,通过 对 测 得 的 可 视 度 函 数 进行 传 里 叶 逆 变换 就 可 以 得 到 物体 的 
修正 辐射 温度 


T(y) = 1 VCD,)e ?"?"qp, (8.33) 
假定 干涉 仪 仅 由 一 对 天 线 组 成 的 基线 Di 组成， 此 时 ， 物 体 的 修正 辐射 温度 变 为 
Ty) = [V(D,)e """8(D, - Dy) dD, = VD, )e (8. 34) 


通过 上 式 可 知 ， 若 可 视 度 仅 包含 一 条 基线 ， 则 获得 的 修正 辐射 温度 为 一 个 常数 。 因 此 ， 
为 了 获得 一 幅 图 像 ， 可 视 度 的 测量 必须 包含 一 定数 量 的 不 同 基线 。 一 系列 连续 的 天 线 
基线 可 以 提供 一 个 连续 的 可 视 度 采样 ， 可 将 其 重 构 为 物体 的 修正 辐射 温度 。 理 论 上 ， 
这 种 类 型 的 采样 可 以 保持 一 个 天 线 不 动 ， 另 一 个 天 线 沿 着 一 条 轨道 滑动 的 同时 不 断 测 
量 干涉 仪 的 响应 而 获得 。 而 实际 中 ， 该 方法 不 但 增加 了 测量 时 间 ， 而 且 需 要 被 测 物体 
在 整个 测量 时 间 以 内 保持 静止 。 连 续 的 可 视 度 采 样 也 可 通过 一 个 最 小 元 余 阵 列 来 实现 ， 
它 在 给 定 的 最 大 基线 要 求 的 基础 上 ， 可 以 利用 最 少 的 天 线 实现 所 有 必需 的 空间 频率 的 
测量 。 稀 朴 的 阵列 导致 了 可 视 度 函数 的 离散 采样 ， 从 而 导致 重 构 的 修正 辐射 温度 的 混 
BARK. EMA ER, ABH 8.2.3 节 将 进行 进一步 的 介绍 。 
8.2.2.3 相关 式 干 涉 仪 的 空间 滤波 效应 

本 质 上 , 一 个 二 元 相关 式 和 干涉 仪 可 以 被 当 作 一 个 空间 滤波 器 ， 该 滤波 器 只 与 天 线 
基线 决定 的 空间 频率 和 观测 源 的 偏离 角度 有 关 。 通 过 观测 源 获得 的 基线 或 是 投影 基线 
为 Dicosg。 在 安防 于 感应 用 中 ， 待 成 像 的 源 物 体 通 常 位 于 天 线 阵 的 侧面 ， 从 而 使 得 在 
任意 相对 角度 上 ， 投 影 基 线 都 近似 等 于 真实 基线 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 通过 一 个 简单 
的 例子 来 说 明 干 涉 仪 的 可 视 度 是 由 空间 频 域 所 组 成 的 函数 ， 其 中 ， 物 体 源 与 天 线 阵 中 
心 偏离 角度 为 96,， 此 时 , 干涉 仪 的 响应 式 (8.16) 为 


r(&) = [T(0)K(0 - 6 ,D,)d0 (8.35) 
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其 中 
kA, j2mD sin( 0—0,) 
K(8 - &,,D,) = z:3A(0 - 0) FCO - Bp) eret (8.36) 


为 系统 方向 图 ， 其 包含 了 天 线 方向 图 ， 带 宽 方 向 图 和 条 纹 方向 图 。 也 可 以 采用 另 一 种 
方式 描述 上 式 


kA 
K(0 -06,,D,) = TUAG — 6, yE ISN (8.37) 


其 中 
K,(8) -A(8) F(0) (8.38) 
为 系统 波束 方向 图 ， 它 等 于 天 线 方向 图 与 空间 滤波 器 啊 应 的 乘积 ， 而 空间 滤波 器 响应 
是 由 带宽 方向 图 决定 的 。 不 同 于 系统 波束 方向 图 仅 解释 干涉 仪 的 空间 滤波 效果 ,系统 
响应 还 包括 了 空间 条 纹 洗涤 效应 。 
系统 的 带宽 方向 图 和 条 纹 方 向 图 都 是 角 对 称 的 ， 假 定 天 线 方向 图 也 是 角 对 称 的 ， 
则 K(@, D,) -K( -0, D,)。 此 时 , 干涉 仪 的 响应 变 为 


2m 


r(6)) = [T(6)KC6, - 6,D,)de (8.39) 
由 上 式 可 知 ,干涉 仪 的 响应 为 辐射 温度 与 系统 响应 的 卷 积 
r(8) - T(8) * K(6,D,) (8.40) 
若 物体 的 范围 足够 小 ， 使 得 在 整个 物体 范围 内 天 线 方向 图 和 带宽 方向 图 都 为 常数 ， 则 
r(0) 2 aT(0) e^» (8.41) 


EF, HA a WAT kAL2A* 以 及 天 线 方向 图 和 带宽 方向 图 的 系数 。 
基线 可 以 定义 为 空间 频率 的 量 纲 


wai; 2 (8.42) 

定义 为 每 一 弧度 内 的 周期 个 数 ， 由 天 线 基线 和 辆 射 的 波长 所 决定 。 结 合 方向 余弦 ,于 
涉 仪 响应 可 以 采用 空间 频 域 来 描述 

r(y) 2 aT(y) e?" (8.43) 


假定 于 涉 仪 的 天 线 是 固定 不 动 的 ， 且 只 有 一 条 基线 ， 其 测量 的 空间 频率 分 量 为 uo。 T 
涉 仪 的 响应 为 空间 频率 的 函数 ， 即 为 上 式 得 傅 里 叶 变换 。 假 定 天 线 方 向 图 和 带宽 方向 
图 为 常数 ， 此 时 ， 可 视 度 函数 为 辐射 温度 的 健 里 叶 变 换 


T(y)eV(u) (8. 44) 
其 中 ， 扎 表示 传 里 时 变换 。 其 条 纹 洗涤 函数 变 为 
e?" <58(u —u,) (8.45) 
由 傅 里 时 变换 的 卷 积 理论 可 知 ， 式 (8.43) 的 傅 里 叶 变换 为 
R(u) 2V(u)é(u-u,) (8. 46) 


因此 干涉 仪 的 空间 频率 响应 为 一 个 在 空间 频率 w 处 的 狄 拉克 函数 与 可 视 度 的 相 乘 。 因 
此 , 干涉 仪 的 基线 可 以 理解 为 对 某 个 特定 频率 的 可 视 度 函数 的 采样 ， 其 实质 上 为 一 个 
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与 场景 空间 频率 有 关 的 空间 滤波 ， 如 图 8.5 所 示 。 





8.5 图 像 空间 滤波 造成 的 条 纹 方 向 图 


8.2.3 可 视 度 的 采样 


对 于 一 个 单独 的 二 元 干涉 仪 ， 其 仅 包 括 一 个 单一 频率 采样 的 可 视 度 函数 ， 因 此 其 
通过 健 里 叶 逆 变换 重 构 的 修正 辐射 温度 为 一 个 常数 。 通 常情 况 下 ， 修 正 辐 射 温度 为 


T(@) = [Vaea du (8.47) 


上 式 的 积分 限 表明 ， 可 视 度 测量 覆盖 了 所 有 可 能 的 基线 。 在 实际 系统 中 ， 受 限于 天 线 
阵 的 尺寸 ， 仅 测量 一 定 范围 的 基线 。 此 空间 频率 采样 的 函数 被 称 为 采样 函数 5S(u)。 此 
时 ， 重 构 的 辐射 温度 可 由 可 视 度 与 采样 函数 来 给 出 


T,(0) = [ V(x) S(u)e Pred (8. 48) 


AF, T 表示 重 构 的 辐射 温度 ， 其 为 对 可 视 度 进行 空间 采样 的 测量 结果 。 在 射电 天 文 
中 ,该 处 重 构 的 辐射 温度 被 称 为 “ 脏 图 ”， 其 重点 描述 了 采样 函数 的 失真 对 真实 辐射 温 
度 分 布 的 影响 。 由 健 里 叶 卷 积 理论 可 知 ， 重 构 的 辐射 温度 图 像 是 与 物体 实际 辐射 温度 
有 关 的 

T, = T* PSF (8. 49) 


其 中 
PSF(6) = | S(u)e du (8.50) 


为 点 扩散 函数 ， 其 也 被 称 为 综合 波束 。 由 上 式 可 知 ， 点 扩散 函数 为 采样 函数 的 傅 里 叶 
变换 。 
如 果 仅 有 一 条 基线 对 可 视 度 进行 采样 ， 其 采样 函数 为 
S(u) ó(u-u,) (8.51) 
同时 ， 点 扩散 函数 为 
PSF(0) me "Te (8. 52) 
此 时 ， 重 构 的 辐射 温度 图 像 为 
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T (0) 2 V(u,)e P (8. 53) 
当 测 量 的 天 线 基线 为 连续 变化 时 ， 采样 函 数 为 空间 频 域 的 一 个 连续 函数 。 例 如 ， 当 采 
样 函数 为 一 个 连续 函数 ， 且 具有 一 致 的 采样 频率 间隔 Au 


S(u) =H( 5) (8. 54) 
此 时 ， 点 扩散 函数 变 为 
PSF(8) = sine( musing) (8.55) 


通过 上 式 可 知 ， 由 于 点 扩散 函数 中 sinc 函数 的 旁 瓣 的 影响 ， 将 导致 测量 辐射 温度 的 失 
真 。 为 了 减少 旁 瓣 的 影响 ， 可 以 对 采样 函数 进行 加 窗 处 理 ， 如 图 8. 6 所 示 。 对 采样 函 
数 进行 三 角 函 数 加 窗 时 


Stu) =A( Sa) (8. 56) 
此 时 ， 点 扩散 函数 为 


u 8 


a) 
Pere 
x 8 
b) 


图 8.6 均匀 加 窗 (图 a) 与 三 角 加 窗 〈 图 b) 的 采样 函数 及 其 点 扩散 函数 


PSF(@) = xine? ( TAusing) (8. 57) 
图 8. 7 和 图 8. 8 分 别 给 出 了 采用 均匀 加 窗 和 三 角 加 窗 的 图 像 重 构 过 程 。 
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图 8.7 采用 矩形 采样 函数 时 ， 辐 射 亮 温 的 重 构 过 程 


注 : 图 中 左边 表示 空间 域 ， 右 边 为 空间 频 域 。 最 上 面 的 两 幅 图 给 出 了 由 两 个 点 源 和 两 个 分 布 源 组 成 的 
温度 分 布 及 其 对 应 的 可 视 度 。 中 间 两 幅 图 分 别 给 出 了 其 点 扩散 函数 和 采样 函数 。 最 下 面 两 幅 图 给 出 了 重 构 的 
辐射 温度 及 可 视 度 函 数 的 采样 。 

对 可 视 度 函数 的 连续 采样 只 能 通过 对 投影 基线 的 变换 来 实现 。 可 以 通过 物理 地 移 
动 所 述 天 线 中 的 一 个 或 旋转 整个 阵列 ， 使 得 投射 的 基线 变 短 ， 减 小 源 和 天 线 之 间 垂 射 
方向 的 夹 角 的 余弦 值 来 实现 。 这 两 种 方法 已 在 安防 应 用 中 被 证 明 。 然 而 ,这 样 的 实现 
通常 仅 是 为 了 完成 概念 验证 演示 。 依 靠 物 理 移 动 天 线 以 获得 所 有 空间 频 域 的 采样 需要 
较 长 的 时 间 ， 同 时 阵列 的 旋转 需要 宽 天 线 波束 或 者 需要 旋转 天 线 ， 以 保证 在 整 列 的 旋 
转 过 程 中 天 线 波 束 对 物体 的 覆盖 。 由 于 这 些 机 械 方 面 的 限制 ， 对 于 一 个 特定 的 最 大 基 
线 ， 通 常 都 采用 一 个 稀 琉 的 凝视 阵列 来 完成 对 所 有 可 能 基线 的 可 视 度 函 数 的 离散 采样 ， 
此 时 ， 为 了 获得 所 有 基线 的 可 视 度 函数 ， 需 要 对 每 个 非 宛 余 的 天 线 对 的 输出 进行 互相 
关 处 理 。 

凝视 阵列 可 以 通过 相关 运算 来 获得 静止 物体 的 离散 采样 。 对 于 一 个 由 VN 个 单元 天 
线 组 成 的 天 线 阵列 ， 其 离散 采样 函数 为 
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图 8.8 以 三 角形 采样 函数 为 例 ， 辐 射 温度 的 重 构 过 程 ， 其 假定 的 温度 分 布 同 图 8. 7 中 的 完全 一 致 
TE: 如 图 中 的 点 扩散 函数 所 示 ， 陡 峭 的 采样 函数 降低 了 旁 淮 ， 然 而， 同时 也 造成 了 分 辩 率 的 下 降 。 





S(u) = Y, 3(u-u,) (8.58) 
其 中 
west, eae (8.59) 


为 以 基线 D, 为 单位 的 空间 频率 。 上 式 中 ， 对 于 零 基 线 nn=0 项 ， 空 间 频 率 为 0， 其 为 干 
涉 仪 的 全 功率 响应 。 此 时 ， 甚 系统 点 扩散 函数 可 以 通过 对 式 (8.58) 的 傅 里 叶 变换 获 
得 


一 


N- 
2 


N-1 = 
2 
PSF(0) ER d(u-ueP"™ any er (8. 60) 
n= Wel ne Nel 


E 
2 


此 时 ， 重 构 的 辐射 温度 为 


254 Hh FR E iE RRR 


T,(0) = Y Konie a (8.61) 


WES AEB EY, RERA E BEK SS D" ARA H E, A E 
RREZ. FXE, HRSA 4 RCH BAKA eR, mE 8.9 所 示 。 如 
果 一 个 均匀 排列 的 线 阵 ， 甚 以 同样 的 采样 间隔 5w 对 空间 频 域 进行 采样 ， 在 空域 上 ， 其 
点 扩散 函数 的 栅 兴 出 现在 1/8v。 为 了 满足 奈 奎 斯 特 采 样 定律 ， 这 个 均匀 线 阵 的 基线 为 
A N-1 N-1 

2 


D. —n—— u^ xn 








(8. 62) 
其 产生 的 空间 频率 的 分 量 








(8. 63) 


sud eed N-1 
Pt 2 2 


2" 
因此 ， 当 对 空间 频 域 的 采样 满足 奈 奎 斯 特 采样 定律 时 ， 在 整个 视 场 范围 内 都 不 会 产生 
栅 办 。 当 需要 的 视 场 范围 较 小 时 ， 可 以 设计 基线 的 间隔 大 于 A72. 





L ITI 
u 6-0 L 


= 4 
Ou Ou 


8.9 离散 采样 函数 及 其 在 点 扩散 函数 中 产生 的 栅 准 


8.2.4 二 维 可 视 度 


前 面 的 章节 中 ,已 经 从 8 域 的 角度 对 
一 维 干涉 成 像 过 程 进行 了 描述 。 将 之 前 的 
分 析 扩展 到 中 维 ， 就 可 以 实现 三 维 的 干涉 
成 像 。 其 实现 的 几何 模型 如 图 8. 10 所 示 。 
此 时 , 根据 式 (8.16)， 此 二 维 干涉 仪 的 
响应 为 l 


kA 
"(9,60) = 55 | [7(0,6)A(0,6) 


F(0, p) e? Conto riti?) singdadd 
(8. 64) 


其 中 图 8. 10 “二 维 成 像 几何 模型 
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(8. 65) 


E 
LL 


~ [S > |S 


(8. 66) 


v= 


分 别 为 在 x A y 维 的 空间 频率 分 量 ,其 中 D, A D, 分 别 为 沿 着 x* 和 y 方 向 上 的 基线 。 上 
AP, w 和 vw 都 是 以 单位 弧度 内 的 周期 数 进行 测量 的 。 因 此 二 维 可 视 度 函数 可 描述 为 


25 7 


V(u,») = j [ico p) er et) singdodo (8.67) 
同时 ， 其 重 构 的 辐射 温度 为 
7 (6b,p) = | [ V(u, 2) SQu,v)e Ptr? dudo (8.68) 


ub, 5 表示 二 维 采样 函数 ， 对 于 一 个 由 NX M 不 单元 天 线 组 成 的 二 维 干涉 阵列 ， 其 通 
过 以 下 采样 函数 实现 对 空间 频 域 的 采样 


S(u,v) = = Y d(u - u,)8(v - vn) (8. 69) 
其 二 维 点 扩散 函数 为 
BSP(9,4) 1090 S, eer eee (8. 70) 
此 时 ， 从 可 视 度 函数 离散 采样 重 构 出 的 物体 辐射 温度 分 布 为 
T.(0,4) = $3 y ae a (871) 
8.2.5 成 像 灵 敏 度 


重 构图 像 的 灵敏 度 由 噪声 门限 确定 ， 灵 人 敏 度 低 于 此 噪声 门限 ， 物 体 源 不 能 被 检查 
出 来 。 这 个 噪声 限度 是 指 当 测 量 式 (8.71) 时 存在 的 测量 噪声 ， 即 重 构 的 物体 辐射 温 
度 的 标准 差 。 实 际 系统 中 ， 可 视 度 采样 测量 过 程 总 是 存在 有 测量 噪声 sw ， 此 时 ， 重 构 
的 物体 辐射 温度 为 

T(0,4) = Y Y ( Vu 4 gajo TA (8. 72) 


Kp Vig 2 V(u,, mm)。 对 于 图 像 中 某 一 个 像素 点 (05, cho) ， 甚 重 构 的 辐射 温度 是 成 像 
仪 所 有 频率 分 量 上 的 可 视 度 与 噪声 的 求 和 。 如 果 在 图 像 中 ,不 存在 某 些 物体 比 其 他 物 
体 亮 很 多 ， 则 所 有 像素 点 的 噪声 标准 差 基本 一 致 。 在 这 种 情况 下 ， 图 像 的 灵敏 度 可 以 
采用 一 个 单独 的 像素 点 来 分 析 。 为 了 简化 分 析 ， 我 们 选择 图 像 的 中 心 点 (6 = 0， 
$,-0) 为 例 进行 讨论 。 针 对 此 像素 点 ， 重 构 的 辐射 温度 为 


f; YA OL, oe) (8.73) 
灵敏 度 为 上 式 的 标准 差 ， 其 计算 方法 为 首先 计算 此 像素 重 构 的 辐射 温度 的 方差 
= (8.74) 


其 中 ， 第 一 项 为 


256 Jit ik EK E iE ERROR 


CY = Sey, Faa) 
= S SL +25) 
= NM(V., + (e,)) (8.75) 
HP, (Vin am? 20, (V) = Vimo 重 构 的 辐射 温度 的 期 望 为 
ST) = Y SRL + Emm) 


= È È Vu 

= NMY,, (8.76) 
其 中 , (em) =0, 将 式 (8.75) MA (8.76) RAA (8.74) ， 可 得 其 方差 为 

o = NM{ e) (8.77) 


为 了 简化 起 见 ， 一 个 单独 的 三 元 相关 于 涉 仪 噪声 的 方差 可 以 通过 计算 该 零 均 值 品 
AUT We (6) 获得 ， 其 二 次 方 根 为 噪声 的 标准 差 ， 其 描述 了 一 个 三 元 干涉 仪 
的 辐射 温度 灵敏 度 

z pm 
(Marr E 
其 中 ,假定 了 每 个 接收 机 都 具有 相同 的 接收 机 噪声 温度 T,,。 此 时 ,灵敏 度 为 式 
(8.77) 的 二 次 方 根 





(8.78) 


AT, 2o, =AT /NM (8. 79) 
将 式 (8.78) 代 和 人 上 式 ， 可 以 获得 该 像素 点 的 灵敏 度 为 


NM 
AT, - T,, as: (8. 80) 


由 上 式 可 知 ， 图 像 辐射 灵敏 度 的 下 降 与 测量 的 可 视 度 采样 总 点 数 NM 的 二 次 方 根 有 关 。 
这 种 灵敏 度 下 降 表 明 ， 在 重 构 的 辐射 温度 中 任意 一 个 像素 点 都 是 整个 空间 频 域 测量 值 
的 总 和 ， 且 其 中 每 个 测量 值 中 包含 有 噪声 。 

与 扫描 式 的 全 功率 辐射 计 相 比 ， 根 据 式 (6. 136) ， 其 灵敏 度 为 


AT=— (8.81) 








将 上 式 与 式 (8. 80) 相 比 ， 由 于 式 (8.80) 的 分 子 项 中 包括 测量 点 数 的 二 次 方 根 ， 因 
此 干涉 成 像 仪 的 灵敏 度 更 差 。 然 而 ， 对 于 干涉 式 成 像 仪 ， 其 可 以 在 c 的 积分 时 间 内 测 
ENM 个 点 数 。 对 于 扫描 式 的 全 功率 成 像 仪 来 说 ， 为 了 在 同样 的 时 间 内 测 得 同样 的 点 
数 ， 其 每 个 像素 点 对 应 的 观测 时 间 为 


T =—— (8. 82) 
将 上 式 代入 式 (8. 81) ， 可 获得 全 功率 辐射 计 所 测量 图 像 中 一 个 像素 点 的 灵敏 度 为 


T, NM 
Ar sey en 8. 83 
a NA -a 
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对 比 式 (8.80) 和 式 (8.83) TA, 干涉 式 成 像 仪 的 成 像 灵 敏 度 可 以 以 扫描 式 全 功率 
辐射 计 的 成 像 灵 敏 度 来 描述 





ep 8. 84 
AT, 5 ( ) 


因此 ， 对 于 相同 测量 点 数 的 情况 下 ， 干 涉 式 成 像 仪 的 灵敏 度 比 一 个 扫描 型 全 功率 
辐射 计 灵 敏 度 提高 了 1A/2 倍 。 这 个 关系 是 完全 成 立 的 ， 且 在 第 6 章 中 已 经 对 全 功率 辐 
SHERE [ILR (6. 136) ] 和 相关 辐射 计 灵 敏 度 「 见 式 〈6. 167) ] 进行 了 推导 。 


8.2.6 成 像 分 辨 率 和 视 场 范围 


mst (8.49) 所 述 , 干涉 式 成 像 仪 重 构 的 辐射 温度 分 布 是 修正 的 辐射 温度 与 干涉 
仪 阵列 组 成 的 点 扩散 函数 的 卷 积 。 因 此 ， 图 像 的 分 辩 率 与 点 扩散 函数 的 波束 宽度 成 正 
比 ， 该 点 扩散 函数 为 一 个 偏离 阵列 中 心 方向 点 源 的 系统 响应 。 对 于 一 个 以 A/2 为 天 线 
间隔 ， 均 匀 排 布 的 凝视 阵列 ， 其 二 维 的 点 扩散 函数 如 式 (8.70) 所 示 。 点 扩散 函数 还 
可 以 通过 在 x 和 yy 方向 上 的 阵列 因子 来 描述 


PSF(60, 中) =AF,(0, p)AF,(0, $) (8. 85) 

其 中 阵列 因子 分 别 为 
AF,(0,0) = y eie core (8. 86) 
AF,(0,9) = Y eae (8. 87) 


单独 处 理 时 ,， 式 (8.85) 才 成 立 。 
系统 的 空间 分 辩 率 可 以 通过 分 
析 相 应 方向 上 的 阵列 因子 获得 ， 特 
别 的 , 在 x 和 yy 方向 上 的 阵列 因子 的 
波束 宽度 定义 了 其 相应 方向 上 的 空 
间 分 辨 率 Ab.,， 如 图 8. 11 所 示 。 
由 式 (8.86) Ast (8.87) 可 
知 ， 阵 列 因 子 分 别 定义 为 一 个 长 度 
为 VW 和 履 的 线性 天 线 的 方向 图 。 由 
4.5.3 节 中 式 (4.193) 可 知 ， 对 于 





在 x 方向 由 一 定数 量 天 线 组 成 的 线 —Onul Ô null 8 
阵 ， 其 零点 波束 宽度 为 
i 图 8. 11 一 个 均匀 线 阵 的 阵列 因子 


Öre Zag 08188) 
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对 于 一 个 线 阵 ，Nd 表示 这 个 阵列 的 最 大 尺寸 。 对 于 干涉 仪 来 说 ， 其 最 大 尺寸 定义 为 最 


长 的 天 线 基线 D,,,,， 因 此 ， 其 零点 波束 宽度 为 


A 
Oxnew 一 2 六 


Jam 
同样 的 ， 对 于 干涉 仪 阵列 因子 在 y 方 向 上 的 零点 波束 宽度 为 


A 


[n D 


因此 ， 以 零点 波束 宽度 定义 的 阵列 空间 分 辨 率 为 
A 
D 


x,y max 





A0, , =2 
若 以 3dB 波束 宽度 来 定义 ， 其 空间 分 辩 率 为 


A 
A6, , =0. 88 7. ^— 


(8. 89) 


(8.90) 


(8.91) 


(8.92) 


因此 , 干涉 阵列 的 最 长 天 线 基线 决定 了 干涉 阵列 的 空间 分 辨 率 。 此 外 ， 由 式 (8.91) 
可 知 ， 其 与 一 个 直径 为 D. ma X D, uL A SEALER A EEA IR], WA 8. 12 所 示 。 因 
此 ， 对 于 具有 同样 最 大 斥 二 的 干涉 成 像 阵 列 和 扫描 式 成 像 仪 ， 它 们 具有 同样 的 空间 分 
辩 率 。 因 此 ， 相 比 于 一 个 实 孔 径 天 线 和 一 个 完全 填充 的 二 维 阵 列 ， 干 涉 式 成 像 仪 可 以 


利用 较 少 的 稀疏 天 线 单元 达到 与 其 同样 的 空间 分 辩 率 ”” 。 





图 8. 12 实 孔 径 (上 图 ) 和 稀 玖 干涉 式 孔 径 (下 图 ) 具有 同样 的 空间 分 辩 率 


综 上 所 述 , 干涉 式 成 像 仪 的 空间 分 辩 率 是 由 阵列 中 最 长 的 天 线 基线 所 决定 的 。 对 
于 系统 的 视 场 范围 ， 其 受 限 于 系统 波束 方向 图 的 波束 宽度 。 天 线 的 波束 宽度 是 由 天 线 
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孔径 的 空间 尺寸 决定 的 ， 而 带宽 方向 图 的 
波束 宽度 是 由 天 线 基线 和 接收 机 的 带宽 所 
决定 的 。 对 于 宽 的 带宽 方向 图 ， 视 场 范 围 
主要 是 由 天 线 方向 图 的 波束 宽度 所 决定 ， 
如 图 8.13 所 示 。 宽 的 带宽 将 导致 带宽 方 
向 图 波束 宽度 变 窗 ， 反 之 亦 然 。 

当 系 统 的 带宽 足够 罕 ， 从 而 使 得 带宽 z \ Da? i" 
方向 图 的 波束 宽度 远大 于 天 线 的 波束 宽度 7 Ed ` 
时 ， 可 以 认为 带宽 方向 图 在 整个 天 线 波 柬 下 
宽度 内 为 常数 。 此 时 ， 系 统 的 视 场 范围 是 Dmax 
由 天 线 波束 宽度 的 方位 角 和 俯仰 角 所 决 ” 图 8.13 最 长 的 天 线 基线 决定 了 图 像 的 空间 
定 。 反 之 ， 当 系统 的 带宽 足够 宽 ， 使 得 天 分 辩 率 ， 系 统 波束 方向 图 的 波束 宽度 决定 了 其 
线 波束 宽度 远大 于 带宽 方向 图 的 波束 宽度 视 场 范围 〈 当 其 波束 宽度 较 窗 时 ， 系 统 波束 方 
时 ， 可 以 认为 天 线 方向 图 在 整个 视 场 范围 向 图 近似 为 单元 天 线 方向 图 ) 
内 为 常数 。 因 此 ， 系 统 的 视 场 范围 主要 由 
带宽 方向 图 波 东 宽度 的 方位 角 和 俯仰 角 所 决定 如 果 天 线 方向 图 或 带宽 方向 图 的 波束 宽 
度 并 没有 明显 地 比 另 一 个 宽 ， 必 须 计算 此 两 个 方向 图 的 乘积 ， 以 确定 系统 方位 方向 和 
俯仰 方向 的 波束 宽度 。 

在 成 像 阵列 中 ， 当 所 有 单元 天 线 具 有 同样 的 孔径 尺寸 时 ， 其 尺寸 必须 小 于 最 小 的 
天 线 间隔 。 对 于 一 个 间隔 为 A/2 的 阵列 ， 甚 最 大 的 单元 天 线 孔 径 尺 寸 也 为 MX2。 在 这 
种 情况 下 ， 根 据 第 4 章 的 推导 ， 对 于 一 个 矩形 孔径 ， 其 天 线 方向 图 为 

Ü pow = 2aresin( 4 2.) =2aresin(0. 88) =2. 18rad = 124. 7? (8.93) 

其 中 ，d =A/2。 通常 情况 下 ， 天 线 的 波束 宽度 都 比 带 宽 方 向 图 的 波束 宽度 更 宽 ， 因 此 ， 
在 整个 带宽 方向 图 的 波束 宽度 内 天 线 方向 图 可 以 认为 是 不 变 的 。 在 实际 系统 中 ,为 了 
保证 辐射 计 的 温度 灵敏 度 ， 其 接收 机 的 带宽 通常 较 宽 ， 此 时 对 应 带宽 方向 图 的 波束 宽 
度 变 得 更 窗 。 因 此 ， 在 下 面 的 讨论 中 , 可 以 假定 天 线 方向 图 为 一 个 常数 ， 且 采用 带宽 
方向 图 来 估计 系统 波束 响应 ， 对 于 一 个 矩形 通 带 来 说 ， 其 为 


F(@) = sinc( ma/ sing) (8.94) 


KRE, HEBEL AS ARF , IRSE BCI Ti 38 BE GE IA d j^ HE BEE BF 9 77 e E UR 
R, RDABPCKANR EA A. HF sinc 函数 的 宽度 与 其 参数 成 反比 ， 带 宽 方 
向 图 的 波束 宽度 与 系统 接收 机 带宽 和 天 线 基线 长 度 成 反比 。 因 此 ， 基 线 越 短 ， 带 宽 越 
窗 ， 导 致 带宽 方向 图 越 宽 ， 反 之 亦 然 。 故 干涉 仪 天 线 阵 列 中 最 长 基线 的 长 度 决定 了 系 
统 视 场 范围 ， 它 产生 最 窗 的 带宽 方向 图 。 

带宽 方向 图 的 半 功 率 波束 宽度 是 在 式 (8.94) 等 于 0. 5 时 所 得 角度 的 2 倍 。 


mAf sing - 1. 896 (8.95) 
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因此 
m = 2aresin( A) (8.96) 
当 mnAfD >>1. 896c 时 ， 即 当 AD 1.81 x 10 时 ， 上 式 可 近似 为 
Aie e E (8.97) 
对 上 式 进 行进 一 步 化 简 ， 可 得 
Oy sew "$5 (8.98) 
其 中 ，Af =A, 为 系统 的 相对 带宽 。 同 样 的 ， 当 式 (8.94) 的 值 为 零 时 ， 即 
mf P sing =n (8.99) 
根据 上 式 ， 可 计算 带宽 方向 图 的 零点 波束 宽度 为 
Gs crt =2aresin( 7) (8.100) 


当 AD >> c 时 ， 可 将 此 波束 宽度 采用 系统 相对 带宽 和 基线 来 描述 


2 
Ôr NNBw "MD (8. 101) 
A 


同时 ， 可 以 采用 波束 宽度 定义 干涉 仪 的 视 场 范围 
FOV, = 6s sw (8. 102) 
XB, Op sw 表示 3dB 波束 宽度 式 (8.98) 或 是 零点 波束 宽度 式 (8.101), 
由 式 (8.98) 和 式 (8.101) 可 知 ， 对 于 一 个 给 定 的 波束 宽度 ， 系 统 的 相对 带宽 与 
基线 的 乘积 为 一 个 常数 。 进 一 步 说 ， 系 统 的 视 场 范围 是 由 最 长 天 线 基 线 造成 的 最 罕 带 
宽 方 向 图 所 决定 


a 
AD, mas = Sin FOV,/2) ENG 
其 中 
0.6, baw = Oy HpBw 
üz (8. 104) 
i] Or sw = OF, naw 


因此 ， 对 于 一 个 给 定 的 波束 宽度 ， 系 统 的 相对 带宽 与 基线 的 乘积 为 一 个 常数 。 确 
定 系统 的 带宽 或 最 长 基线 中 的 一 个 参数 后 ， 可 以 通过 所 需 的 视 场 范围 来 确定 另 一 个 参 
数 。 此 外 ， 由 式 (8.103) 可 知 ， 当 天 线 阵列 减 小 时 ， 为 了 保持 视 场 范围 不 变 ， 必 须 增 
加 接收 机 的 带宽 。 同 样 ， 当 系统 相对 带宽 减 小 时 ， 为 了 保持 视 场 范围 恒定 ， 必 须 增 大 天 
线 阵 列 的 基线 。 同 时 ， 根 据 式 〈8.91) 可 知 ， 增 大 最 长 天 线 基 线 的 尺寸 ， 可 以 获得 更 高 
的 图 像 分 辩 率 。 而 另 一 方面 ， 减 小 接收 机 的 带宽 将 会 导致 系统 温度 灵敏 度 的 恶化 。 因 此 ， 
对 于 一 个 给 定 的 视 场 范围 ， 在 某 一 个 域内 增加 分 辩 率 将 会 导致 另 一 个 域内 分 辩 率 的 下 降 。 
图 8. 14 描述 了 天 线 波束 宽度 (FOV) 与 系统 相对 带宽 和 天 线 基线 乘积 的 关系 。 

当 系 统 的 视 场 范围 足够 小 ， 满 足 sim (FOV/2) — FOV/2 时 ， 系 统 带宽 和 分 辩 率 的 
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x sin( OF Hpaw/2) 


AD 


1 
sin( p NNBw/2) 





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 


OF BW 


图 8.14 带宽 方向 图 波束 宽度 与 系统 相对 带宽 和 天 线 最 大 基线 乘积 的 关系 





折 中 可 以 通过 下 式 表征 
ND, mai = FS (8. 105) 
将 式 (8.91) 代入 上 式 可 得 ; 
Af, = o (8.106) 
其 中 ，A6/FOV 项 的 倒数 为 系统 在 6 方向 上 的 像素 点 数 mo 因此 
Af, == (8. 107) 


通过 上 式 可 知 ， 对 于 由 天 线 方向 图 较 宽 的 单元 天 线 组 成 的 干涉 成 像 仪 ， 其 系统 的 视 场 
范围 是 由 带宽 方向 图 所 决定 的 ， 其 干涉 成 像 的 像素 点 数 与 接收 机 的 相对 带宽 成 反比 。 
同时 ， 它 也 表明 了 带宽 方向 图 的 波束 宽度 是 由 接收 机 的 带宽 所 决定 的 。 


8.2.7 于 涉 式 成 像 阵列 


由 之 前 章节 的 论述 可 知 ， 为 了 获得 具有 足够 分 辩 率 和 覆盖 范围 的 干涉 仪 辐射 测量 
图 像 ， 必 须 对 可 视 度 进行 充分 的 采样 。 由 于 可 视 度 采样 的 样本 点 位 置 对 应 为 空间 频率 ， 
而 天 线 对 的 位 置 决定 了 空间 频率 。 因 此 ， 天 线 的 摆 放 位 置 决定 了 成 像 仪 的 工作 方式 。 
为 了 获得 合理 的 可 视 度 采样 ， 通 常 需要 对 天 线 阵 进行 特别 设计 ， 从 而 保证 采样 函数 无 
遗漏 地 覆盖 整个 空间 频 域 范围 。 一 个 均匀 的 采样 函数 代表 此 天 线 阵 列 的 基线 是 均匀 增 
加 的 ， 这 种 情况 下 天 线 布 局 直接 决定 了 采样 函数 。 由 于 单个 可 视 度 样本 是 由 某 两 个 天 
线 测 得 的 ， 因 此 复 用 单个 天 线形 成 多 基线 的 方式 可 减少 天 线 单元 数目 。 相 较 而 言 ,一 
个 单元 间距 为 A/2 的 满 阵 中 将 存在 很 多 宛 余 基 线 。 

举例 来 说 ， 考 虑 一 个 简单 的 4 单元 均匀 线 阵 (Uniform Linear Array, ULA), WE 
8. 15a 所 示 ， 其 天 线 单 元 间距 为 AX2。 此 阵列 可 测 得 3 种 不 同 长 度 的 基线 : AM2、A 和 
3A/2。 其 中 ,最 长 基线 3A/2 只 能 由 阵列 中 距离 最 远 的 天 线 对 a 和 d 测 得 , 但 最 短 基线 


262 fit ik SE EET iE EAR. 





A/2 可 由 任何 相 邻 天 线 构成 的 天 线 对 

测 得 ， 同 时 ， 长 度 为 A 的 基线 可 由 天 a b e d 
线 对 天 线 a 和 c 或 5 和 4d 测 得 。 这 些 

元 余 的 基线 需要 消耗 额外 的 硬件 资 

源 。 图 8. 15b 展示 了 一 个 最 小 元 余 线 

阵 (Minimally Redundant Linear Array , 

MRLA) ， 采 用 此 阵列 形式 ， 可 在 减少 

一 个 天 线 单元 数目 的 情况 下 ， 测 得 同 

8. 15a 中 所 示 阵 列 相 同 的 3 种 长 度 的 

基线 。 在 最 小 元 余 线 阵 中 不 存在 元 余 an a 134 

基线 ，3 种 不 同 的 基线 仅 能 由 单独 的 
天 线 对 测 得 ， 此 概念 对 于 第 4 章 中 提 
到 的 大 型 阵列 也 是 成 立 的 ， 但 当天 线 
单元 数 大 于 10 时 ， 最 优 解 很 难 直 接 
获取 ， 只 能 由 数值 方法 得 到 。 

最 小 元 余 阵 列 的 概念 也 同样 适用 
于 二 维 阵列 , 但 需要 用 数值 方法 获 
fi, 典型 的 要 求 是 设计 一 种 合理 且 易 
安装 的 阵列 结构 ， 并 对 可 视 度 有 较 好 
的 采样 效果 。 后 续 的 章节 中 将 会 讨论 
一 些 较 常 见 的 干涉 仪 成 像 阵列 结构 。 
8.2.7.1. 米尔 斯 十 字 阵 

米尔 斯 十 字 阵 是 最 早 的 二 维 干 涉 
仪 阵列 中 的 一 种 ,设计 建造 于 1958 图 8.15 (Ra) SREM (Eb) 最 小 元 余 线 阵 
年 并 被 用 于 射电 天 文 观测 。 这 种 阵列 
由 两 个 相互 正 交 的 罕 阵 构成 ， 每 个 窗 阵 都 具有 一 个 扇形 的 波束 ， 其 波束 宽度 沿 阵 列 方 
向 较 窗 ， 锐 正 交 方 向 宽 。 对 阵列 输出 做 互相 关 时 两 个 正 交 的 扇形 波束 的 重奏 区 域 形 成 
了 一 个 三 维 方向 的 窗 波 束 。 因 为 米尔 斯 十 字 阵 列 组 成 的 正 交 阵列 非常 适合 安防 成 像 仪 
中 所 需 的 图 像 维 度 ， 且 相对 于 其 他 复杂 的 阵列 形式 更 容易 分 析 ， 因 此 ， 其 常见 于 毫米 
波 安全 检测 成 像 仪 。 

图 8. 16a 给 出 了 间距 为 A 的 21 单元 风车 形 十 字 的 天 线 排 布 方式 。 每 对 天 线 对 应 的 
基线 分 布 决定 了 其 采样 函数 ， 如 图 8. 16b 所 示 。 可 以 看 出 对 空间 频率 w Mo, 采样 点 在 
两 个 维度 上 都 分 布 于 -5 ~5 之 间 。 位 于 (w=0, v=0) 的 采样 点 表示 空间 频率 为 0， 
即 基线 长 度 为 0。 这 一 测量 结果 表示 测量 的 总 功率 ， 可 由 单个 接收 单元 测 得 。 此 外 ， 在 
纪 轴 和 w 轴 上 还 有 其 他 的 高 频 采 样 点 ， 这 些 高 频 采样 点 是 由 % 和 y 轴 上 最 远 距 离 的 天 线 
对 获得 。 图 8. 16b 给 出 了 每 个 天 线 对 进行 互相 关 后 得 出 的 空间 频率 的 覆盖 范围 ， 可 以 
通过 去 除 高 频 信息 的 方式 来 减少 系统 的 互相 关 的 数目 。 
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图 8. 16c 展示 了 图 8. 16b 中 采样 函数 的 点 扩散 函数 。 天 线 单元 间距 是 入 ， 因 此 空间 
频率 的 增 量 是 ôu =leycle/rad (1 周期 /弧度 ) 。 由 采样 函数 和 点 扩散 函数 的 傅 里 时 变换 
KATA, BEI SUE 6/u = lrad 处 。 成 像 仪 的 空间 分 辩 率 由 点 扩散 函数 的 零点 波束 宽 
度 决定 ， 即 式 (8.91) 中 给 出 的 最 大 基线 长 度 除 以 2 倍 波长 。 对 上 述 阵列 ，* 和 yy 方向 
的 最 大 基线 长 度 都 是 10A, ， 那 么 其 空间 分 辨 率 是 0. 2rad。 
8.2.7.2 T ERE 

T 形 阵 和 米尔 斯 十 字 阵 结构 非常 相似 ， 只 是 从 两 线 阵 的 交点 处 将 风车 形 十 字 的 一 
臂 截取 。 图 8. 17a 和 8. 17b 展示 了 T 形 阵 的 天 线 排 布 形式 及 其 采样 函数 。 与 米尔 斯 十 字 





singsing 





sing cos sin gcos 


c) c) 


图 8.16 米尔 斯 十 字 阵 图 8.17 TIER 
a) 天 线 布局 b) 采样 函数 ec) 点 扩散 函数 a) 天 线 布局 b) 采样 函数 c) 点 扩散 函数 
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阵 相 比 ， 在 w, v 两 维 同样 可 得 到 -5 ~5cycles/rad (周期 /弧度 ) 范围 的 采样 点 分 布 ， 
并 且 少 用 了 5 个 天 线 单元 。 其 点 扩散 函数 如 图 8. 17c 所 示 。 其 波束 形状 同 米尔 斯 十 字 阵 
类 似 , 但 y 方 向 最 大 基线 长 度 的 减 小 使 得 主 波束 略为 展 宽 ， 且 副 准 电 平 提高 。 
8.2.7.3 Y 

4:48 Y JÉPEAIE 8.18 所 示 。 由 于 其 采用 相当 少数 目的 单元 就 获得 了 大 范围 的 可 视 
度 覆 盖 区 域 ， 因 此 是 一 种 射电 天 文 和 卫星 遥感 领域 常见 的 构 型 。Y 形 阵 的 天 线 排 布 如 
图 8. 18a 所 示 , 并 形 阵 的 天 线 臂 以 120° 等 间隔 方向 向 外 增长 。 其 采样 函数 和 点 扩散 函 
数 分 别 如 图 8. 18b 和 8. 18c 所 示 。 其 可 视 度 函数 采样 点 的 覆盖 范围 大 于 米尔 斯 十 字 阵 和 


T 形 阵 。 


sin@sing 
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图 8. 18 YRA 
a) 天 线 布局 b) 采样 函数 c) 点 扩散 函数 


8.2.7.4 圆 环形 阵列 

米尔 斯 十 字 、T 形 和 YY 形 阵 列 都 属于 开放 型 阵列 ， 其 都 可 通过 延长 臂 长 进行 扩展 。 
圆 形 阵 则 是 一 种 封闭 型 阵列 ， 同 开放 型 阵列 相 比 其 采样 函数 形式 更 为 均匀 。 图 8. 19 展 
示 了 一 个 半径 为 SA， 相 邻 单元 间隔 15° 的 简单 圆 形 阵 及 其 采样 函数 与 点 扩散 函数 。 其 
采样 函数 呈 圆 对 称 结构 并 对 可 视 度 进行 密集 采样 ， 其 点 扩散 函数 的 栅 准 呈 环 状 包围 在 
ERA. El 8. 20 给 出 了 双 同 心 圆 结构 的 天 线 布局 、 采 样 函数 及 点 扩散 函数 。 其 中 外 
环 半 径 为 5A， 天 线 单元 间隔 30*， 内 环 半 径 为 2. 5A， 天 线 单元 间隔 45"。 其 不 均匀 的 空 
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间 采 样 频率 点 分 布 形成 了 较 少 不 规则 的 栅 瓣 。 同 时 ， 图 8. 21 给 出 了 3 同心 圆 结构 的 阵 
列 ， 各 环 半 径 分 别 为 5A、3.5A、2A， 单 元 间隔 分 别 为 30"、45"、60"。 


6 6 
4 4 
2 2 
a o "ug 
zm -2 
zm —4 
一 6 -6 
-6 -4 -2 0 2 Ww BG —4 —2- '0 4 6 
x E 
a) a) 





sino cos sind cosó 


c) Ó 


图 8.19 圆 形 阵列 图 8.20” 双 同心 圆 形 阵列 
a) 天 线 布局 b) 采样 函数 c) 点 扩散 函数 a) 天 线 布局 b) 采样 函数 c) 点 扩散 函数 


[1] 
[2] 
[3] 


[4] 


[5] 
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c) 


图 8.21 三 同心 圆 形 阵列 
a) 天 线 布局 b) 采样 点 分 布 函数 c) 点 扩散 函数 
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第 9 章 角速度 的 干涉 测量 


对 于 一 些 安防 天 感应 用 ， 确 定 物体 的 相对 位 置 和 运动 轨迹 是 很 重要 的 。 正 如 在 第 7 
章 中 所 讨论 的 ， 通 过 分 析 物 体 的 径 向 速度 ， 多 普 勒 雷达 系统 可 以 获得 关于 这 个 物体 大 
量 的 信息 (例如 ， 通 过 分 析 一 个 运动 物体 的 微 多 普 勒 特征 ， 可 以 区 分 出 这 个 物体 是 不 
是 人 ， 或 者 甄别 出 人 的 活动 ) 。 因 为 微 多 普 勒 测量 的 是 径 向 速度 的 变化 量 ， 所 以 得 到 的 
测量 特征 被 简化 为 人 朝 遥 感 器 切 向 的 运动 ， 如 在 7.4.3 节 中 所 示 。 研究 表明 ， 有 效 的 
微 多 普 勒 特征 的 分 类 只 适用 于 人 相对 于 般 感 器 指向 之 间 夹 和 角 小 于 60° 的 范围 内 "。 因 
此 ,在 径 向 速度 很 低 或 几乎 为 零 的 情况 下 ， 精 确 测 量 运动 人 体 的 角速度 对 于 安检 是 非 
常 有 用 的 。 

一 个 物体 的 位 置 和 轨迹 信息 包括 物体 的 距离 、 径 向 速度 、 角 度 和 角速度。 雷达 系 
统 被 设计 用 来 精确 测量 物体 的 距离 和 径 向 速度 ,物体 对 于 遥感 器 的 角度 可 以 通过 有 源 
或 无 源 辐射 测量 系统 进行 测量 。 物 体 的 距离 是 通过 测量 发 送 波形 中 的 标记 信号 返回 到 
系统 所 需 的 时 间 来 确定 的 ; 这 样 的 标记 信号 可 以 是 一 个 脉冲 或 在 频率 调制 连续 波 波形 
中 的 频率 变化 。 物 体 的 径 向 速度 或 者 距离 的 改变 速率 ， 是 通过 测量 由 于 多 普 勒 效应 导 
致 的 频 移 来 确定 的 。 一 个 物体 的 角度 位 置 可 通过 测量 作为 角度 位 置 函数 的 信号 强度 来 
进行 确定 ; 或 者 在 数字 波束 形成 阵列 中 通过 更 复杂 的 方法 进行 确定 ,例如 基于 协 方差 
的 算法 ， 例 如 MUSIC"! #1 ESPRIT?! , 

相 比 其 他 3 个 位 置 参数 的 测量 ， 角 速度 或 角 速 变化 量 的 测量 并 不 那么 简单 ， 它 一 
般 是 通过 反复 测量 角度 位 置 来 确定 的 。 对 于 具有 窜 波 束 的 系统 ， 主 要 是 根据 先前 的 测 
量 来 连续 搜索 物体 预计 到 达 的 小 区 域 ， 这 样 就 可 以 使 系统 不 会 聚焦 于 空间 中 的 其 他 位 
置 。 这 样 的 实现 方式 并 不 利于 许多 安防 遥感 应 用 的 场景 ,尤其 是 需要 宽 视 场 或 者 存在 
多 个 探测 物体 的 情况 。 采 用 以 协 方差 为 基础 的 角度 估算 方法 可 以 实现 宽 视 场 ， 但 是 ， 
需要 附加 的 软件 处 理 算法 来 进行 角度 估计 ， 如 矩阵 求 逆 。 利 用 上 述 任意 一 种 方法 确定 
角速度 ， 都 需要 从 连续 测量 之 间 的 差异 来 计算 角度 的 变化 。 如 果 和 遥感 器 的 实现 方式 不 
是 一 个 数字 阵列 ， 并 且 不 能 利用 窒 波 束 进行 持续 跟踪 ， 和 遥感 器 就 可 能 不 支持 角速度 的 
测量 。 在 系统 使 用 窗 波 束 或 基于 数字 阵列 的 角度 估计 的 情况 下 ,相对 于 可 以 简单 测量 
到 的 物体 的 距离 、 径 向 速度 和 角度 ， 角 速度 的 计算 是 比较 麻烦 的 。 

对 于 运动 物体 角速度 的 干涉 测量 是 最 近 发 展 起 来 的 技术 ， 它 有 潜力 提供 一 个 简单 
的 方法 直接 进行 角速度 的 测量 ， 在 数学 上 它 类 似 于 雷达 测量 径 向 速度 的 方法 上 。 这 项 
测量 技术 使 用 了 宽 基 线 和 两 单元 的 干涉 仪 ， 它 通过 一 个 简单 的 频率 分 析 来 实现 对 于 通 
过 干涉 仪 波束 方向 图 移动 的 物体 进行 直接 的 角速度 测量 。 正 如 6.4.3 节 中 的 描述 ,一 
个 两 单元 干涉 仪 的 方向 图 是 琶 加 在 场景 中 的 一 系列 符号 相反 的 条 纹 。 一 个 物体 通过 波 
东方 向 图 时 ， 和 遥感 器 的 输出 电压 会 在 物体 通过 条 纹 时 一 起 振荡 。 以 下 各 部 分 的 推导 将 
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说 明 该 振荡 频率 正比 于 物体 的 角速度 ， 于 是 角速度 可 以 通过 一 个 简单 的 频率 分 析 得 出 ， 
而 不 是 通过 多 个 角度 位 置 的 测量 来 确定 。 

移动 物体 的 角速度 干涉 测量 可 以 应 用 于 无 源 或 者 有 源 系 统 ， 在 某 种 程度 上 说 它 类 
似 于 测量 物体 的 角度 。 所 接收 的 信号 可 以 是 物体 发 射 的 、 反 射 的 ， 或 者 可 以 是 物体 自 
身 的 辐射 ， 例 如 热 辐射 。 这 种 测量 技术 不 要 求 窄 波束 方向 图 ， 并 且 可 以 应 用 于 宽 视 场 ， 
同时 可 以 对 多 个 物体 的 不 同 角 速度 运动 响应 进行 测量 。 由 于 这 种 测量 技术 的 简单 性 ， 
它 具 有 改善 判断 物体 轨迹 的 潜力 ， 并 且 可 以 用 类 似 于 微 多 普 勒 测量 的 方式 来 测量 切 向 
经 过 遥感 器 的 移动 人 体 特征 。 与 一 个 多 普 勒 遥感 器 结合 使 用 ， 就 可 以 直接 测量 多 维 罗 
迹 。 

干涉 测量 是 一 项 新 的 技术 ， 这 项 技术 的 潜力 仍旧 需要 试验 的 全 面 评估 。 技 术 方面 
的 挑战 仍然 存在 ， 并 需要 在 将 来 继续 进行 研究 ， 但 是 ， 一 项 初步 的 试验 ， 通 过 利用 被 
动 系统 对 于 行走 中 人 体 进 行 运动 测量 ， 强 有 力 地 支持 了 基本 理论 的 正确 性 ， 并 标志 着 
该 项 技术 更 广泛 的 应 用 前 景 "”。 本 章 概述 了 测量 技术 的 基本 理论 ， 并 陈述 了 运动 人 体 
角速度 的 模拟 和 测量 。 


9.1 角 向 运动 点 源 的 干涉 响应 


测量 移动 物体 角速度 的 一 般 理 论 在 本 节 中 给 予 推导 ， 考虑 的 场景 是 两 单元 相关 干 
涉 仪 对 于 点 源 的 响应 。 本 场景 未 指定 遥感 器 是 主动 或 是 被 动 的 ; 干涉 仪 接收 到 的 信和 号 
可 以 是 反射 发 射 机 的 信号 ， 也 可 以 自身 辐射 的 信号 。 测 量 场景 的 几何 布局 在 图 9. 1a 中 
进行 了 描述 ， 其 中 点 源 在 以 天 线 确定 的 平面 内 ， 在 干涉 仪 的 视 场 中 按照 圆 弧 轨 迹 移 动 。 

假设 点 源 的 距离 相 比 波长 和 干涉 仪 的 基线 足够 大 ,信号 人 射 到 天 线 时 ， 波 阵 面 可 
以 被 认为 是 平面 的 。 点 源 移动 通过 干涉 仪 方向 图 时 ， 相 关 融 输出 的 电压 信号 形成 振荡 ， 
与 方向 图 条 纹 方向 图 案 成 正比 ， 如 图 9. 1b 所 示 。 振 荡 的 频率 由 点 源 通过 方向 图 的 移动 
速度 决定 : 快速 移动 的 点 源 通过 方向 图 较 快 ， 产 生 了 较 短 时 间 的 响应 ， 而 缓慢 移动 的 
点 源 会 产生 较 长 时 间 的 响应 。 虽 然 对 于 不 同 的 角速度 振荡 持续 的 时 间 不 同 ,但 是 振荡 
响应 的 个 数 不 会 改变 。 


9.1.1 干涉 系统 的 方向 图 


具有 非 复数 相关 器 的 两 单元 干涉 仪 对 于 点 源 的 信号 响应 由 式 (6. 153) 给 出 ， 其 推 
导 在 6.4.3 节 。 归 一 化 的 响应 为 


r, (0) =A( 8) cos 2f, P sing) sinc( «Af P sing) (9.1) 
AF, 4 是 天 线 方向 图 ; 余弦 函数 是 条 纹 方向 图 ; sinc 函数 是 带宽 方向 图 。 
简单 起 见 ， 响 应 已 由 G,,k7TAtns 进 行 了 归 一 化 。 在 此 ,物体 辐射 的 中 心 频率 记 为 f， 


并 请 注意 与 在 后 面 章 节 中 的 谱 干 涉 仪 的 响应 频率 进行 区 分 。 对 于 一 个 复数 相关 器 ， 式 
(9.1) 表示 同 相 分 量 ; 正 交 分 量 可 以 通过 延迟 一 路 相关 器 信号 90° 来 获得 。 
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r(t) 





图 9.1 移动 物体 角速度 干涉 测量 的 几何 布局 (图 a) 和 点 源 的 电压 响应 实例 (图 b) 


六 (9) —- A( 8) sin(2mf, P sing) sinc (Af sin) (9.2) 
结合 上 两 个 公式 ， 并 写成 复数 形式 就 得 到 了 复数 干涉 仪 的 响应 。 
ry(@) =A(@) sine( mAf P sing) ej2nf. esing (9.3) 


它 是 点 源 角 度 ， 系 统 带宽 Af4， 以 及 天 线 基 线 D 的 函数 。 第 6 章 的 讨论 指出 ， 带 宽 方 向 
图 起 到 了 一 个 空间 滤波 器 的 作用 ， 它 的 效果 与 天 线 方向 图 类 似 。 系 统 的 波束 方向 图 ， 
在 第 8. 2. 2.3 节 进 行 了 定义 : 


K,(@,Af,D) =A( 0) sine( maf sind) (9.4) 
可 以 给 出 干涉 仪 的 响应 为 
ry(0) = K,(0,Af,D)P(6,f,,D) (9:5) 
其 中 
P(6, f., D) = en sino (9.6) 


是 复数 条 纹 方 向 图 。 频 率 、 带 宽 和 天 线 基 线 是 系统 变量 ， 它 们 由 系统 的 设计 决定 。 因 
此 ， 点 源 的 角度 是 独立 的 变量 。 
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9.1.2 角 向 运动 物体 的 频率 偏 移 


如 果 点 源 是 移动 的 ， 角 度 方位 就 成 为 了 时 间 的 函数 。 角 度 变 化 的 时 间 速 率 即 是 点 
源 的 角速度 ， 


w= Te (9.7) 


也 可 以 通过 线 速度 v 以 及 遥感 器 和 物体 之 间 的 距离 d 的 计算 给 出 : 


w= 地 (9.8) 


对 于 式 (9.7) 进行 积分 ， 角 度 可 以 写 为 


0-ot*C (939) 
其 中 C 是 一 个 常数 。 假 设 C=0， 则 归 一 化 的 干涉 仪 响应 可 以 写成 
ry (t) =A(wt) sine( nAf D singt) e? “sine (9. 10) 


AF, t 代表 系 统 波束 方向 图 的 空间 滤波 函数 ， 只 是 表示 角度 的 另 一 种 方法 。 

对 于 不 同 的 角速度 ,不同 的 时 间 内 ,运动 点 源 的 响应 受到 系统 波束 方向 图 的 影响 : 
给 定 两 个 点 源 ， 一 个 运动 的 角速度 是 另 一 个 的 两 倍 ， 更 快 的 点 源 产生 的 干涉 仪 的 响应 
比较 慢 的 点 源 产 生 响 应 的 时 间 短 一 半 。 

点 源 在 视 场 中 运动 ， 系 统 波束 方向 图 会 导致 信号 响应 幅度 的 变化 ， 而 复数 条 纹 方 
向 图 包含 了 一 个 相位 波动 ， 它 相对 于 点 源 的 角度 位 置 变 化 。 


olt) =2nf, D sino =2aD, sinwt (9.11) 


AF, D, = D/A 是 天 线 的 基线 ， 单 位 是 波长 。 
如 果 点 源 是 不 动 的 ， 式 (9.9) 就 是 一 个 常数 ， 并 且 相 位 不 随时 间 而 改变 。 如 果 点 
源 的 移动 具有 非 零 的 角速度 ， 响 应 的 瞬时 频率 可 由 下 式 确定 : 


is OP = wD, cosot = wD, 0080 (9.12) ` 


所 以 , 一 个 点 源 经 过 干涉 仪 波束 方向 图 移动 将 会 导致 信号 响应 的 频 偏 f， 幅 度 正 
比 于 角速度 w(rad/s) 和 空间 频率 D cosh (rad)。 频 移 对 于 顺 时 针 方 向 移动 的 物体 
(EARE) 是 正 的 ， 对 于 道 时 针 方 向 移动 的 物体 ( 负 角 速度) EAR Dcos 这 个 量 
被 称 为 基线 的 投影 ， 它 是 点 源 看 到 的 天 线 基线 ; 在 9= +90° 投 影 的 基线 是 零 ， 所 以 由 此 
产生 的 频率 偏 移 是 零 ， 而 在 6=0° 投 影 的 基线 和 频率 偏 移 是 最 大 的 。 图 9. 2 所 示 为 在 半球 
上 基线 D=10A 的 条 纹 方 向 图 ， 由 物体 角速度 导致 的 频率 变化 是 w = lrad/s。 当 角度 接近 
+90° 时 ,振荡 的 频率 减 小 ， 因 为 频率 变化 中 cosh 这 一 项 。 在 它 得 到 最 大 值 时 ,9 =0°，, 
频率 变化 是 
Fim = OD, (9. 13) 
于 是 ， 运 动物 体 的 角速度 可 以 通过 响应 的 峰值 频率 除 以 基线 的 长 度 来 计算 。 


9.1.3 与 多 普 勒 频 移 的 比较 
通过 引入 矫正 的 角 频 率 
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w, = wDcosd (9. 14) 





—T/2 0 71/2 
O/rad 
b) 


图 9.2 D=10A 干涉 仪 条 纹 方向 图 随 角 度 变 化 的 实数 部 分 (图 a); 
因为 运动 物体 引起 的 频率 偏 稀 w=1lrad/s, D=10A (Fd b) 


频率 偏 移 式 (9.12) 可 以 写 为 与 点 源 信号 中 心 频率 相关 的 式 子 : 


peh (9. 15) 


方程 式 (9.15) 可 以 与 第 7 章 推导 出 的 雷达 系统 多 普 勒 频率 偏 移 方程 式 (7.12) 相对 
比 , 得 





(9. 16) 
由 移动 点 源 引起 的 干涉 仪 频 率 偏 移 响 应 ， 与 点 源 径 向 移动 导致 的 雷达 响应 是 完全 相同 
的 ， 点 源 矫 正 的 角速度 是 径 向 速度 的 两 倍 。 

于 是 通过 对 于 干涉 仪 简单 的 频率 分 析 ， 角 频率 就 可 以 被 测量 出 来 ; 点 源 的 角速度 
与 测量 到 的 频率 偏 移 直 接 成 正比 。 这 与 多 普 勒 频率 是 相似 的 ， 其 中 点 源 的 径 向 速度 直 
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接 正 比 于 多 普 勒 频率 偏 移 。 
9.1.4 大 场 角 下 的 频率 不 确定 性 


虽然 角速度 可 以 在 宽 视 场 中 进行 测量 ,如 果 物 体 的 角度 是 未 知 的 ， 就 存在 一 个 对 
于 测量 频率 的 不 确定 性 ， 这 是 由 于 频率 对 于 角度 余弦 值 的 依赖 性 。 在 半球 不 同位 置 上 ， 
测量 到 的 频率 偏 移 在 0 ~fe .之 间 变 化 。 如 果 在 测量 过 程 中 ， 物 体 移 动 没有 经 过 909=0°， 
测量 的 频率 将 会 在 这 两 个 数值 之 间 ， 如 果 角 度 未 知 ， 频 率 将 无 法 唯一 地 确定 下 来 。 这 
种 不 确定 性 总 结 在 图 9.3 中 ， 它 显示 了 曲线 的 峰值 频率 ， 正 比 于 wD, ,与 偏离 法 向 一 
定 角度 时 的 频率 oD, cos 的 差异 。 于 是 ,测量 的 频率 不 确定 性 由 下 式 给 出 : 


Af, =wowD,(1- cos) (9.17) 
于 是 ， 计 算出 的 角速度 中 对 应 的 不 确定 性 是 
bo =A 25-1) (9. 18) 
如 果 角 度 已 知 ， 测 量 到 的 频率 偏 移 就 可 以 直接 由 下 式 的 余弦 值 进行 校正 : 
fügt on. (9.19) 


校正 后 的 频率 偏 移 ， 就 直接 正比 于 物体 的 角速度 。 如 果 得 到 了 角度 9 的 估计 值 ， 估 计 
的 频率 偏 移 就 可 以 由 下 式 给 出 : 


fis b ob, a) (9.20) 


cosQ, cos, 


如 果 估 计 是 准确 的 ， 括 号 中 的 一 项 将 约 等 于 1， 式 (9.20) 将 会 约 等 于 式 (9.19), 





5 






8-0 


图 %3 频率 的 不 确定 性 随 着 与 迎 向 夹 角 的 增 大 而 增加 (这 对 于 一 个 大 视 场 的 系统 会 有 影响 ) 


9.1.5 小 角度 近似 


如 果 干 涉 仪 的 响应 可 以 被 简化 认为 系统 波束 方向 图 是 窄 的 ， 也 就 是 说 波束 方向 图 
的 张 角 远 小 于 一 个 立体 弧度 。 如 果 波 束 方向 图 的 最 大 值 指 向 侧面 ，(9 =0°), 并且 波束 
宽度 较 小 Onw <<1， 小 角度 近似 为 

sin0~=0 (9. 21) 
cosQ 1 (9. 22) 
可 以 应 用 于 前 面 的 公式 。 频 率 偏 移 式 (9.12) 就 可 以 由 下 面 公式 给 出 : 
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f£.=wD, cos0~=wD, (9.23) 
频率 的 不 确定 性 是 
We =7 -1)~0 (9.24) 


cosÜ - 

所 以 ， 如 果 波 柬 方 向 图 是 窄 的， 并 且 指 向 天 线 阵 的 正 侧 向 (6-0), ， 则 测量 的 频 
率 偏 移 直 接 正 比 于 角速度 ， 并 且 没有 不 确定 性 。 如 波束 方向 图 是 窗 的 ， 但 是 它 的 指向 
偏离 正 侧 向 ， 测 量 的 不 确定 性 可 以 由 式 (9.20) 进行 校正 ， 其 中 估计 的 角度 是 系统 主 
波束 的 方向 。 

频率 偏 移 式 (9.23) 和 干涉 仪 响应 式 (9.10) 可 以 化 简 为 


rt) =A (ot) sine ( mAfDot/c) e^ = A (8) sine| nae Pus (9.25) 


其 中 天 线 方向 图 已 经 被 转换 为 角度 的 函数 。 式 (9.25). 中 的 响应 是 由 取决 于 天 线 方向 
图 的 幅度 变化 、 频 率 、 带 宽 、 频 率 偏 移 组 成 的 。 条 纹 方向 图 被 化 简 为 取决 于 频率 偏 移 
上 和 时 间 的 简单 指数 形式 。 


9.2 干涉 仪 的 谱 响 应 


9.2.1 广义 谱 响 应 


于 涉 仪 的 响应 取决 于 频率 、 带 宽 、 天 线 基 线 ， 它 们 都 是 系统 设 定 的 函数 ; 频率 偏 
移 由 移动 物体 引入 ， 所 以 它 与 系统 无 关 。 研 究 干涉 仪 对 于 这 些 参 数 变 化 的 影响 特征 是 
有 用 的 ， 特 别 是 频率 偏 移 对 于 响应 的 影响 。 这 些 影响 通常 表现 在 频 域 ， 因 为 某 些 参数 
会 改变 频率 响应 的 带宽 ， 另 外 一 些 参数 会 影响 中 心 频率 。 

一 般 来 讲 频谱 响应 是 通过 时 域 响应 的 傅 里 时 变换 实现 的 

Rf) =FT {ry (£0) ] 2 FTIK, C, Af, D) | * FT{ P(t, f,,D)| (9. 26) 

AH, FT ARAB; 代表 卷 积 。 

在 小 角度 近似 的 情况 下 ， 条 纹 方向 图 的 传 里 叶 变换 是 


FT| P(t,f,,D)} =FT{e?™%"} =s(f-f,) (9. 27) 
它 就 是 一 个 冲击 函数 ， 并 进行 了 频率 偏 移 。 频谱 的 响应 是 
R(f) =K,(f-f, , Af,D) (9. 28) 


它 是 系统 波束 方向 图 $ 的 健 里 叶 变 换 ， 并 进行 了 频率 偏 移 丰 。 
9.2.2 方向 图 为 sinc 函数 的 干涉 系统 的 响应 
考虑 一 个 系统 波束 方向 图 ， 由 下 式 给 出 : 
K, = sine( w=) | (9.29) 
这 个 公式 是 由 在 小 角度 近似 条 件 下 式 (9.25) 点 源 的 系统 响应 推导 出 来 的 ， 假 设 
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天 线 方 向 图 是 全 向 的 ， 也 就 是 说 在 所 有 的 角度 止 方向 图 都 是 1。 在 实践 当中 ,这样 的 天 
线 方向 图 由 一 个 波束 罕 很 多 的 天 线 方向 图 所 近似 ， 这 样 的 情况 下 ， 天 线 的 方向 图 的 空 
间 滤 波 响应 可 以 被 忽略。 对 于 式 (9. 29) 进行 傅 里 叶 变换 ， 给 出 


(9.30) 


AAA 


于 是 干涉 仪 频谱 的 响应 是 
RY) =K, F-J.) =} zn [Ao 7] (9.31) 


响应 就 是 一 个 矩形 的 通 带 ， 幅 值 是 一 a 
频率 除 以 频率 偏 移 与 系统 带宽 的 乘积 给 出 。 响 应 的 带宽 是 幅度 的 倒数 ， 也 就 是 频率 偏 
移 与 系统 带宽 的 乘积 除 以 中 心 频率 。 式 (9.31) 给 出 的 响应 没有 考虑 到 有 限 的 天 线 尺 
寸 ; 一 个 更 加 细致 的 具体 实例 响应 分 析 可 以 在 本 章 参 考 文献 [8] 中 找到 。 

频谱 响应 的 分 辩 率 可 以 定义 为 准确 地 分 辨 出 两 个 响应 时 ， 它 们 之 间 的 频率 间隔 。 
正如 之 前 章节 中 的 定义 ， 这 个 频率 间隔 就 是 半 功 率 带宽 ; X (9.31) 中 的 响应 是 矩形 
的 ， 所 以 频率 间隔 就 等 于 响应 的 带宽 ， 也 就 是 f,.Af/f.。 对 于 一 般 的 系统 波束 方向 图 ， 
频谱 分 辩 率 就 是 波束 方向 图 健 里 叶 变 换 的 带宽 。 总 而 言 之 ， 带 宽 ( 因而 分 辩 率 ) 是 与 
天 线 基线 以 及 系统 波束 方向 图 成 反比 的 。 

图 9.4 显示 出 频谱 响应 式 (9.31) 
的 幅 值 |R| 和 带宽 (公式 ), CRSA AS 
(AR) 的 函数 。 可 以 看 到 ， 提 高 中 心 
频率 具有 增加 频谱 响应 幅 值 、 减 小 带宽 
的 效果 ， 增 加 系统 带宽 具有 相反 的 效果 。 
出 现 这 样 效果 的 原因 可 以 从 考虑 时 域 响 
应 人 手 ， 并 考虑 中 心 频 率 和 系统 带宽 对 
它 的 影响 。 图 9. 5 给 出 了 一 个 系统 的 时 
域 响应 ， 它 的 天 线 波 束 宽 度 是 120*， 基 
线 为 0.25m， 系 统 带宽 Af 为 300MHz， 
中 心 频率 为 5GHz、15GHz 和 25GHz。 响 
应 的 形状 没有 发 生变 化 , 但 是 条 纹 的 数 图 9.4 频谱 响应 的 幅 值 和 带宽 
量 有 所 增加 ， 所 以 振荡 波纹 周期 的 个 数 (E f/f, AF 的 函数 ) 

有 所 增加 ， 从 而 导致 相对 于 振荡 的 持续 

时 间 有 所 增加 。 根 据 传 里 叶 变 换 ， 频 谱 响 应 由 于 相对 持续 时 间 的 提高 而 变 窗 。 增 加 系 
统 带宽 的 效应 显示 在 图 9. 6 中 ， 系 统 的 天 线 波束 宽度 是 120*， 基 线 为 0.25m， 中 心 频率 
为 15GHz。 系 统 带宽 Af 分 别 为 250MHz、500MHz 和 750MHz。 振 荡 的 周期 没有 改变 ， 
但 是 因为 系统 带宽 的 增加 持续 的 时 间 将 会 减少 ， 导 致 相对 的 持续 时 间 减 少 。 因 此 ， 根 
据 傅 里 叶 变换 ， 由 于 更 短 的 持续 时 间 ， 频 谱 响应 将 会 加 宽 。 
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时 域 干 涉 仪 的 响应 r, RRRA 120° 天 线 波束 宽度 ， 基 线 为 0.25m， 系 统 带 宽 Af 为 
500MHz， 中 心 频率 人 为 5GHz (图 a)、15GHz (图 b) 25GHz (Æ c) 
TE: Ks 是 系统 波束 方向 图 ,Ff 是 带宽 方向 图 ，4 是 天 线 方向 图 。 - 
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图 9.6 时 域 干 涉 仪 的 响应 r， 系 统 具有 120° 天 线 波束 宽度 ， 基 线 为 0. 25m, 
中 心 频率 大 为 15CHz， 系 统 带 宽 为 250MHz (图 a) 、500MHz (图 b) 和 750MHz (K c) 
注 : Ks 是 系统 波束 方向 图 ，F 是 带宽 方向 图 ，4 是 天 线 方向 图 。 
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然而 中 心 频率 和 系统 带宽 是 硬件 的 参数 ， 并 且 是 规定 好 的 ， 频 率 偏 移 f. 取 决 于 点 
源 的 角速度 ， 这 在 安防 遥感 过 程 中 是 不 能 指定 的 。 图 9.7 显示 出 干涉 仪 的 频率 响应 是 
频率 偏 移 的 函数 。 由 式 (9.31) 指出 ， 响 应 的 幅 值 反比 于 大 ， 而 带宽 正比 于 大 。 并 且 根 
据 式 (9.27) ， 响 应 位 于 大 。 快 速 运动 的 物体 将 会 产生 更 大 的 频率 偏 移 响应 ， 带 宽 也 会 
更 大 。 包 含 在 频谱 响应 中 的 总 功率 不 会 改变 ; 不 同 的 频率 偏 移 对 于 频谱 带宽 进行 积分 
将 会 得 到 相同 的 结果 。 但 是 ， 频 谱 功率 (每 单位 带宽 的 功率 ) 随 着 频率 偏 移 的 增加 而 
减 小 。 存 在 噪声 的 情况 下 ， 频 谱 的 灵敏 度 相 应 减 小 。 


0.2 


图 9.7 显示 出 干涉 仪 的 频率 响应 是 频率 偏 移 太 的 函数 
(直流 响应 是 个 冲击 函数 ， 具 有 单位 幅 值 ) 


9.2.3 干涉 仪 的 时 频 响 应 


在 前 一 章节 中 推导 出 来 的 频谱 响应 包含 了 整个 持续 时 间 内 时 域 信号 的 贡献 。 因 为 
时 域 信号 随时 间 改 变 ， 所 以 干涉 仪 时 频 域 的 响应 不 能 由 短 时 伟 里 叶 变 换 进行 考察 ， 这 
与 微 多 普 勒 特征 分 析 的 过 程 是 不 一 样 的 。 

一 般 干 涉 仪 的 时 频 域 响应 式 (9.10) 在 图 9. 8 中 给 出 ， 它 显示 出 系统 的 波束 宽度 
变 罕 并 以 小 角度 近似 考虑 的 情况 下 ， 对 于 响应 的 影响 。 模 拟 中 点 源 参 数 是 "=1. 5m/s, 
d-5m, D, =23。sinc 函数 波束 方向 图 的 响应 ， 波 束 宽 度 分 别 是 45"、22.5"、10?" 和 
3.5"。 图 中 的 横 轴 是 时 间 ， 其 中 上 =0s 对 于 点 源 位 于 法 向 〈6 =0rad) 。 基 线 投影 造成 的 
频率 响应 的 弯曲 在 图 9. 2 中 显示 出 来 ， 随 着 带宽 的 减 小 变 窗 ， 对 于 罕 带 来 讲 响应 可 以 
近似 认为 是 线性 的 。 可 以 通过 增加 系统 带宽 来 减 小 系统 波束 宽度 ， 导 致 的 结果 就 是 一 
个 短 时 的 时 域 响应 ， 对 应 一 个 较 宽 的 带宽 。 随 着 波束 宽度 变 窄 ， 响 应 频率 的 带宽 可 被 
看 作 有 所 增加 ， 如 图 9.8 所 示 。 

于 涉 仪 响应 的 一 般 理 论 可 以 直接 扩展 到 多 个 运动 的 物体 ， 得 到 结果 就 是 将 多 个 单 


280 微波 毫米 波 安防 适 感 技术 


OHPBW=22.5" 


HA 





Ouppw=10° OHPBW=3.5” 





t/s tis 
图 9.8 不 同系 统 带宽 干涉 仪 的 时 频 域 响应 (© IEEE 20109 ) 


独 物体 的 响应 又 加 起 来 。 图 9. 9a 显示 出 两 个 移动 物体 响应 的 仿真 结果 ， 物 体 的 运动 速 
度 分 别 为 ww 21. 5m/s, v, =2m/s, d=5m, D, =23。 图 9.9b 显示 出 相同 的 结果 ， 只 不 
itv, = - 0.75m/s。 第 二 个 点 源 的 频率 响应 是 负 的 ， 说 明 这 个 物体 与 第 一 个 物体 移动 的 
方向 是 相反 的 。 
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Ed 9.9 对 于 两 个 同 向 运动 物体 的 干涉 仪 响 应 ,干涉 仪 4=5m，D， 223, 
物体 的 速度 w =1.5m/s, v, -2m/s (图 a)， 对 于 两 个 相对 运动 的 物体 
v, =1.5m/s, v; = -0.75m/s (图 b) (© IEEE 2010[6] ) 


物体 具有 固定 的 角速度 意味 着 物体 相对 于 遥感 器 进行 固定 半径 和 固定 线 速 度 的 运 
动 。 虽 然 这 样 的 模拟 情况 可 以 在 某 些 特定 的 场景 中 实现 ， 但 是 在 绝 大 多 数 的 情况 下 ， 
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物体 运动 的 角速度 是 变化 的 ， 因 为 物体 距离 遥感 器 的 距离 或 者 线 速度 是 变化 的 。 例 如 ， 
对 于 移动 人 体 的 检测 ， 每 个 人 体 部 位 具有 变化 的 线 速度 ， 从 而 转化 为 不 同 的 角速度 。 
图 9. 10a 中 显示 出 模拟 出 来 的 具有 非 零 线 加 速度 的 物体 的 响应 结果 。 对 于 第 一 个 图 ， 
加 速度 为 0.05m/s 和 0. 1m/s 经 过 一 个 干涉 仪 4=5m，D， =23 RABR BEN 10°, Æ 
加 在 时 频 响应 上 的 虚线 是 从 小 角度 近似 得 到 的 频率 线性 投影 。 对 于 10° 波 束 宽度 ， 小 角 
度 进 行 接近 于 真实 的 响应 。 图 9. 10b 显示 出 第 三 个 点 源 的 加 速度 增加 到 0. 2m/s^ ;小 角 
度 近 似 仍然 适用 。 图 9. 10e 显示 出 图 9. 10b 的 响应 ， 系 统 波 束 宽 度 为 22. 5°; 缓慢 加 速 
的 物体 仍旧 以 小 角度 公式 进行 近似 ， 具 有 更 大 加 速度 的 物体 在 大 角度 的 场景 下 显示 出 
明显 的 测量 不 确定 性 。 所 以 ， 在 天 角度 场景 下 ， 快 速 运动 的 物体 倾向 于 导致 更 大 的 频 
率 不 确定 性 ， 要 减 小 不 确定 性 ， 角 度 估计 有 可 能 是 必要 的 。 





tls 
c) 


图 9. 10 模拟 的 干涉 仪 时 频 响应 d=5m，D，=23， 系 统 波束 宽度 10"， 对 于 两 个 物体 ， 
加 速度 是 0. O5m/s^ FN 0. 1m/s? (Fa) ， 对 于 两 个 物体 ， 加 速度 是 

0. 05m/s^fi 0. 2m/s? (图 b)， 对 于 两 个 物体 ， 加 速度 是 0.05m/s* 和 0.2m/s*， 系 统 波束 

宽度 22.5°。( 图 c) (虚线 是 通过 小 角度 近似 得 到 的 频率 的 线性 投影 ) (O IEEE 2010/8 ) 


9.3 ”运动 人 体 的 干涉 测量 


因为 干涉 测量 中 的 频率 偏 移 与 多 普 勒 测量 中 的 角速度 在 数学 基础 上 是 类 似 的 ， 所 
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以 可 以 想象 到 , 干涉 测量 方法 可 以 被 应 用 
于 运动 人 体 的 检测 和 分 类 ， 它 的 方法 与 在 
第 7 章 中 描述 的 多 普 勒 雷达 检测 与 微 多 普 
勒 分 析 是 相似 的 。 本 章 讨 论 了 模拟 的 和 测 
量 的 运动 人 体 响 应 实例 。 第 一 个 分 析 建 立 
在 小 角度 近似 基础 上 的 窄 波束 系统 测量 ， 
使 用 27.4GHz 窄 波束 被 动 干涉 仪 的 仿真 和 
最 新 的 测量 结果 。 此 后 ,给 出 了 使 用 
30GHz 宽 波束 雷达 系统 对 于 运动 人 体 的 仿 
真 响应 。 下 面 章 节 中 给 出 了 一 些 仿真 响应 
特点 定性 的 讨论 ， 严 格 的 分 析 将 是 未 来 研 
究 的 内 容 。 


9.3.1 窄 波束 系统 对 运动 人 体 的 响应 


如 果 在 窄 波束 之 外 的 响应 会 明显 地 减 
弱 ， 就 可 以 将 窄 波束 近似 应 用 于 整个 罕 波 
束 系 统 的 使 用 过 程 中 。 在 实际 当中 ,近似 
的 条 件 是 否 使 用 要 根据 应 用 的 场景 ， 所 以 
窄 波束 近似 的 有 效 性 能 不 同 。 在 这 个 实例 
中 ， 考 虑 的 波 东 宽度 是 3.5"， 所 以 法 向 两 
侧 最 大 的 角度 是 1.75?, sin(1.759) = 
1.75°; 所 以 小 角度 近似 成 立 。 因 为 系统 的 
波束 方向 图 由 天 线 方向 图 和 带宽 方向 图 决 
定 ， 所 以 确定 系统 波束 方向 图 的 波束 宽度 
并 不 能 唯一 决定 天 线 波束 宽度 或 者 系统 的 
带宽 ， 它 们 的 具体 特性 无 需 考虑 。 








tls 


仿真 的 干涉 仪 对 于 运动 人 体 的 时 频 响 c) 


应 在 图 9.11 中 给 出 ， 天 线 的 基线 是 14A、 
23A 和 30A， 运 动人 体 的 速度 是 v=1. 5m/s， 图 9.11 仿真 的 移动 人 体 的 小 角度 响应 ， 
FRB BE 5. 75m", HH FARR, 移动 速度 v=1.5m/s， 中 离 融 感 器 5.75m， 
响应 的 持续 时 间 较 短 ， 随 着 基线 的 增加 频 。 干涉 仪 基线 为 14A〈 图 a) 23a (Fd b) 
率 偏 移 从 3. 6Hz 增加 到 8Hz。 这 个 响应 与 点 。 和 30A (Hic) (© IEEE 2010'* ) 
源 在 小 角度 近似 情况 下 的 响应 类 似 。 这 是 
因为 系统 的 波束 较 罕 ,并 且 距 离 人 体 的 距离 较 近 : 罕 的 波束 主要 照射 在 人 的 上 身 ， 其 
他 人 体 的 主要 部 分 没有 在 波束 当中 ， 由 手臂 靠 下 部 和 腿 产 生 的 信号 没有 被 检测 到 。 再 
者 ， 上 身 的 响应 是 最 强 的 ， 手臂 和 腿 反 射 或 者 自身 辐射 的 信号 幅度 较 小 。 

图 9.12 显示 了 27.4GHz 被 动 干 涉 仪 对 于 运动 人 体 测量 的 响应 。 系 统 带宽 为 
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500MHz， 天 线 波束 宽度 为 3. 5"， 它 比 系统 带宽 方向 图 窗 得 多 。 所 以 ， 系 统 的 波束 方向 
图 可 以 被 认为 大 致 等 于 天 线 的 方向 图 。 运 动人 体 相 对 遥感 器 的 距离 是 5. 75m， 移 动 的 
速度 大 约 是 1.5m/s。 通 过 比较 图 9.11 和 图 9. 12 可 以 看 出 ,测量 的 响应 与 模拟 的 响应 
匹配 得 很 好 。 
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图 9.12 测量 的 移动 人 体 小 角度 响应 ， .图 9. 13 ”仿真 的 小 角度 干涉 仪 响应 (D 100A, #3 
移动 速度 =1.5m/s, HBR 7. 5m, AERE Rar 15m (图 a) 和 25m (图 b)) 
被 动 干涉 仪 的 基线 是 14A (Fd a), 23A 

(图 b)、30A (图 ec) (© IEEE 2010/5! ) 
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一 个 具有 多 个 散射 中 心 的 物体 将 会 产生 干涉 响应 ， 这 些 响 应 可 以 通过 将 不 同 散射 
中 心 的 响应 进行 琶 加 进行 描述 。 在 之 前 的 实例 中 ， 人 靠近 遥感 器 ， 腿 和 手臂 下 部 返回 
的 散射 信号 没有 被 检测 到 ， 得 到 的 响应 主要 来 自 于 上 身 。 如 果 人 上 距离 遥感 器 足够 远 ， 
波束 将 会 照射 在 整个 人 体 ， 全 身 的 散射 点 将 会 被 考虑 进来 。 在 图 9. 13 中 ， 响 应 仿真 的 
干涉 仪 D =100A ,运动 人 体 距离 愧 感 器 15m 和 25m。 仿真 中 的 人 体 模型 来 自 于 本 章 参 考 
文献 [10] ， 运 动人 体 的 距离 8m, 分 布 于 6° 立 体 角 范 围 。 由 于 人 体 不 同 部 分 运动 导致 
的 振荡 无 法 被 观测 到 。 那 个 大 的 峰值 来 自 于 腿 的 摆动 ， 测 量 开始 和 结束 位 置 上 的 响应 
是 仿真 的 伪 迹 。 

这 个 响应 与 在 第 7.4.3 中 讨论 的 运动 人 体 微 多 普 勤 特征 具有 某 种 程度 的 相似 性 。 
主要 是 ， 腿 和 手臂 产生 了 较 大 的 频率 偏 移 ， 而 上 身 的 响应 产生 了 一 个 快 频率 偏 移 ， 它 
的 数值 较 小 并 且 不 会 振荡 。 这 种 现象 不 是 预料 之 外 的 ， 因 为 频率 偏 移 的 干涉 测量 与 多 
普 勒 频率 在 数学 基础 上 是 相似 的 ， 于 是 响应 具有 相似 性 。 


9.3.2 宽 波 束 系 统 对 运动 人 体 的 响应 


在 系统 波束 宽度 较 宽 ， 移 动 的 物体 或 人 通过 的 角度 较 大 的 情况 下 ， 大 角度 测量 的 
不 确定 性 就 会 在 干涉 测量 中 显示 出 来 。 

图 9. 14a 显示 出 运动 人 体 通过 于 涉 方 向 图 的 仿真 响应 ， 人 距离 遥感 器 5. 75m, 干涉 
仪 D=100A。 模 拟 的 人 从 x= -5m 径直 走 到 x=5m， 遥感 器 位 于 x*=0m, y=5.75m, 
所 以 ， 运 动人 体 与 遥感 器 之 间 的 距离 不 是 一 个 常数 。 行 走 的 时 间 大 约 是 2. 2s， 对 应 法 
向 角度 等 于 0°*。 这 里 假设 系统 波束 方向 图 是 全 向 的 ， 对 于 整个 视 场 具有 相等 的 幅度 ， 
所 以 干涉 仪 的 响应 等 于 条 纹 本 身 。 图 9. 14c 显示 出 仅仅 由 手臂 产生 的 响应 ， 图 9. 14b 显 
示 出 仅仅 由 腿 产 生 的 响应 。 就 跟 人 体 微 多 普 勒 特征 一 样 ， 腿 导致 了 最 大 的 频率 偏 移 。 

从 图 9. 14a 中 可 以 明显 看 出 大 角度 情况 下 频率 的 改变 ， 因 为 手 辟 和 腿 的 响应 振荡 
被 减弱 了 。 另 外 ， 响 应 相对 于 中 心 点 是 不 对 称 的 。 这 是 由 于 人 通过 干涉 仪 过 程 中 相对 
角度 改变 了 。 在 人 朝向 遥感 器 运动 的 过 程 中 , 干涉 仪 检测 到 的 信号 来 自 于 人 的 正面 ， 
当 人 走 过 遥 感 器 后 ， 检 测 到 的 信号 来 自 于 人 的 背部 。 这 些 信号 具有 细微 的 差别 ， 因 为 
在 不 同 的 角度 下 ， 不同 的 身体 部 位 会 遮挡 主要 的 散射 点 。 i 

因为 图 9. 13 和 图 9. 14 中 的 干涉 测量 特征 与 第 7.4.3 节 中 的 运动 人 体 微 多 普 勒 特征 
存在 着 相似 性 ， 所 以 有 可 能 把 为 微 多 普 勒 分 析 开 发 出 来 的 信号 处 理 方法 应 用 于 干涉 测 
量 技 术 当 中 。 微 多 普 勒 技术 应 用 于 区 分 人 体 与 物体 以 及 对 人 活动 的 分 类 研究 ， 充 分 利 
用 了 很 多 微 多 普 勒 特征 ， 例 如 手臂 和 腿 周期 性 的 摆动 ， 这 些 特征 与 干涉 测量 特征 基本 
上 相同 。 结 合 两 种 技术 可 能 会 提供 一 种 检测 人 体 以 及 对 人 活动 进行 分 类 的 方法 ,无 论 
人 相对 于 遥感 器 的 运动 方向 如 何 。 值 得 注意 的 是 ， 本 章 中 的 仿真 假设 了 完美 自由 空间 
WA, 并 且 只 考虑 了 人 的 在 不 同 角 度 上 的 运动 。 必 须 进行 更 多 的 分 析 和 研究 来 确认 
实际 测量 的 性 能 。 
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c) 
图 9.14 仿真 的 大 角度 干涉 仪 响应 (D = 100A， 移 动人 体 距离 遥感 器 Sm) 
a) 完整 的 运动 b) 仅 摆动 腿 c) 仅 摆动 手臂 
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